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BiMarabia 


بیم ربا 


بيم آرابيا مركز أبحاف ونشر متخصص في اك BIN‏ بشارك lard‏ 
متطوعون من کافة الوطن العربی لرثراء المدتوی العربي. 


بناء الإنسان, المفكر,/المهندس والمعلم العربى وتجهيزه 
للنهوض بالایکانیات والطاقات المحلية وإفداد الدراسات وحركات 
الترجعة إلى ومن اللعة العربية وتكوين مرجع عربي موحد لنخزين 
وتبادل الخبرات. 


مواكبة الفنون والعلوم الهندسبة بالعربية وتقديم المعلومة 
الواضحة للطالب, الخريج والممارس العربق على حد سواء وإمداد 
طلاب الهندسة الحاليين, بخبرة المختصين وإهداد المختصين بخبرة 
أصحاب الخبرة العملية. 


مساعدة الیاحنین والمصارسین عبر الوطن العربي 
علی معرفت وجهات النظر الصختلفتة حول نمدجة /معلومات البناء 
aniá‏ المنهجيات المبتكرة في ibo‏ العمارة, الهندسة والتسييد يتم 
ذلك عبر مساعدة الأفراد على لتحسينيكماء نهم المعرفية, النقنية 
والغنية, المنظمات على تعزيز قدراتهم التنظيمية, الإدارية 
والتشغيلية أو من خلال تحديث التعليم, استحداث القوانين, التعريف 
بفوالد الاستخدام في الصناعة ككل. هذا اسيلعكس على تطوير 
مخرجات١‏ تدمات هدا القطاع من صبالی, منشات أو بنية تحتية Ino‏ 
سیترافعق في تقليل التشرذم مي الطلاعية, زيادة مساهمة 
المنظمات فی الناتج القومی ورفع انتاجبة العاملین بقطاء الاثینیاء. 
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هل ترون معي بأنه بالرغم من أن المدينة فيها مبان يستخدمها الناس وتؤدي 
وظائفها إل أن هذه المباني تد تنقسم إلى ثلاثة elgi‏ النوع الأول مبان dala‏ 
والثاني مبان متكلمة. والنوع الأخير مبان متحركة تكاد أن ترقص وتغني. 


المباني الصامته فإني لن أتكلم عنها لأنها مبان ميتة لا روح فيها ولا حياة. تمنح المكان 
عطالة ورداءة, لا تدل على وظيفتها ولا الحياة داخلها. 


ما المباني التي تتكلم فهي تقول لك إنني مبنى عام أو مبنى سكنيء هنا الناس تعمل وهنا الناس 
تستريح وهناك مبان بها ناس تتألم وهكذا. 

أما النوع الأخير أي المباني التي تكاد ترقص وتغني فإنها من عبقرية المصمم. 

É)‏ المبنی الذي ب يحقق الاحتياجات المطلوبة لقاطني المكان والذي يقضى به اكثر من 80 % من 
وقته لو صمم بالشكل صحيح فسيكون سكان المبنى في سعادة وراحة» ولو صمم بصورة خاطنة 
لكان السكان مرضى وتعساء فنحن نشكل مبانينا والمباني تشكلناء وهناك العمارة الصحية 
dim ( Buildings Sick) 42.41) (lal!) Lai duas (Architecture Healthy)‏ 
الهواء الداخلي وتشير الاحصائيات أن من 9,10 إلى 9030 من المباني بأمريكا هي من 


BIM ا‎ 
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المباني المريضة والتي تمرض ساکنها ولها مخاطر علی صحته. وقد یکون السبب ضعف التصميم 
أو الألوان» أو ضعف الصبانة. أو ضعف نظام التهوية» أو الضوضاء. أو الملوثات الناتجة عن 
انطلاق الغازات من بعض أنواع مواد البناءء والملوثات البيولوجية» والمركبات العضوية المتطايرة 
(VOC)‏ 


في علم النفس ما يعرف بظاهرة متلازمة المباني !4 Sick Building Syndrome‏ 
ويوصف المبنى بأنه مريض إذا عانى 920من أفراده أعراض 585. 


وهناك مجموعة من العلامات أو الأعراض مجتمعة أو منفردة والتي ربما تدل على وجود بيئة 
مريضة. ومن أشهر هذه الأعراض هي تهيج الأغشية المخاطية في الأنف أو البلعوم. وکذلك تم رصد 
العديد من الاعراض الجلدیه مثل الطفح الجلدي. جفاف الجلد والحکة وغیرهاء وكانت هذه الأعراض 
اکثر تواتراً في المباني التي تعاني من انخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة. 

وتتصف المباني المريضه بشکل عام. بثلاث صفات رئيسية هي: استنزاف الطاقه والموارد» وتلویث 
البینة بما یخرج منها من انبعائات وفضلات سانلة وصلبة. والتأثیر السلبي علی صحه المستخدمین 
نتيجة استعمال مواد كيماوية. 

يستخدم مصطلح متلازمة المباني المريضة عندما تظهر مجموعة من الأعراض المشتركة على 

عدد من الأشخاص المتواجدين داخل مبنى معين أو في جزء من المبنى وتختفي هذه الأعراض 
في حال مغادرة المبنی. وقد لا تختفي حیث قد تصل المضاعفات الی مرض یسمی 
Related Iliness‏ 81۱01۳90 حیث الاعراض دانمة ولکنها تتحسن وتؤدي إلى 
ارتفاع غیاب الموظف وانخفاض کفاءته بالعمل. وعلاج المباني المريضة يكون 
بالتصمیم الجید والتنسیق مع الطبیعه والصيانة الدورية واضافه النباتات 
الخضراء السماح بدخول الشمس والتهوية الطبيعية واختيار نظم صرف 
صحي وسطحي سلیم وحساب التکییف. 


واه ولي التوفیق 
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د.م سونيا أحمد - سورية 





أرابيا. لمركز بيم أرابيا. 

٩۷۲۷] مساعد في مجال البیم » مدیر برنامج ماجستیر-‎ Cialis o 
مستشار الشركة العامة‎ o بجامعة قطر.‎ 

٠‏ خبرة أكثر من عشر سنوات للدراسات الهندسية لتطبيق 
كمدير للبيم في مشاريع التقانات الحديثة. 










HE Graz zizta‏ م. مرام زيدان - سورية 


e‏ تصميم ومراجعة العدد. ٠‏ فريق المراجعة 

° مهندسة معمارية جامعة دمشق. ° مهندسة انشانية e‏ جامعة دمشق. 
» طالبه ماجستیر عمارة داخليه. ۰ مهندسة في الشركه العامة 

» مهندسة بالهينة العامة للدر اسات الهندسیه. 


للاستتمار والتطویر العقار ي. 
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التصميم البارامتري. 





خارطة تطبيق BIM‏ - الشركة العامة E‏ 
للدراسات الهندسية - سورية. ظ 
ca‏ قوالب صب الخراسانة. كت 
الخطوات التصميمية لاختيار البديل 

ندو ه a gal)‏ الهندسي (مبادره ندرپس d‏ 
البيم is‏ الجامعات المصرية). l‏ 
منصة لإدارة مشروع البيم. Ge‏ 
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ق التصميم البارمتري 


PARAMETRIC DESIGN Î 


عمر سليم 
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23 الکلمات الدلالیه: 


۳۵۱۵۱۱66۵۰509 البارامتریه‎ 
0212106016 00061 النمودج البارامتري‎ | 
Parametric design التصمیم البارامتري‎ ۳ 
Genetic algorithms 4sisall 4445 ) 9a!) | 
Algorithms Designing التصميم الخوارزمضي‎ 
nome algorithms 4333 gil) الخوارزمیات‎ 


p 
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عمارة المحددات اللوغاريتمية (العمارة البارامترية):‎ 


تعتبر البارامترية :221226011015 نمط من أنماط العمارة المعاصرةء وتعتني بإيجاد مقياس 
ملائم لمختلف المجالات التي تتعاطى بهاء بدءاً من العمارة» والتصميم الداخلي. وصولاً إلى التصاميم 
الحضرية الضخمة وتتميّز بالاستجابة لتعقيد وسرعة المجتمع في وقتنا الحاضر. 


lea PARAMETRIC DESIGN gilh araail alha‏ عديدة فهناك من عرفه 
”التصميم المتغير». يقوم على أسس هندسية وخوارزمية ومفاهيم ذات منطق رياضي مستوحاة من 
الطبيعة» وقدّم أداة حديثة مرنة مکنت المصمّم من التعامل مع المجسمات وخاصة ذات البنية المعقدة التي 
كان من المستحيل إدراك بنيتها سابقاً وتتبع نظامها البنائي. 


وفيما كان المعماريّ الكنديّ فرانك جيري من أوائل الذين استغلوا التكنولوجيا التي ضعت 
أصلاً لصناعة السيارات والطائرات في الهندسة المعمارية؛ بات يُستفاد من تقنيات التصميم 
البارامتري في التصميم والتنفيذ والارتفاعات والهياكل ومخططات الشقق والتنظيم المَدَني» وفي رسم 
خرائط البيانات 10260112 data‏ . 


في كتابه حول العمارة The Autopoesis of Architecture‏ 
يحاول شوماخر (معماري ألماني وبروفيسور بالعديد من الجامعات في 
الولايات المتحدة وأورباء زميل المهندسة المعمارية العراقية زها حدید» 
وهما أحد مؤسسي اتجاه العمارة البارامترية الحديثة) شرح نظريته 
المعمارية البارامترية. ويرى شوماخر أن العمارة البارامترية استطاعت 
دمج كل العناصر المعمارية وحولتها إلى عناصر أو محددات لوغارتيمية 
سهلة التحويل والتشكيل الأمر الذي يساعد على تقوية العلاقات بين مكونات 
وأشكال المشروع وعلاقة المبنى بمحيطه والتحول عن النماذج الهندسية 
a ai di desti estai Gu)‏ الکرة) التي آعتمد علیها التشکیل 
المعماري الكلاسيكي والحديث. هذه الأشكال» كما يرى شوماخرء إذا جمّعت 
بين بعضها البعض لتكوين التشكيل النهائي المعماري للمباني لا تحقق 
علاقات تشکیلیه قویه فیما بینهاء بل تخلق غوغائية معمارية وعمرانية حيث 
أنها تتجمع فيما بينها بدون لغة توحدها. 

باتريك شوماخر sÍ Parametric Architecture Wae gla;‏ 
عمارة المحددات اللوغاريتمية (العمارة البارامترية) وكان شوماخر أول 
من أطلق اسم :221211161101511 على هذا التوجه المعماري في عام 
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البارامترية محاكاة للطبيعة: 





A‏ علم محاكاة الطبيعة 
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مستقبلية مثيرة. فمحاكاة الطبیعة (وهي 
المصدر الاول للإلهام) هي نهج الابتكار 
الذي يسعى إلى إيجاد حلول عبقرية 
لتگديات الإنسان عن طريق محاكاة أنماط 
و اشتر اتیجیات. 

الْمَشاکل المعماریة حلول معقدة» مثل ما هو 
ول شکل لبرج طویل القامة لمقاومة 
الاح الشديدة و مقاومة زلزال ساحق؟ 

| 772 يكون حساب النموذج الأمثل أمرًا 
gite‏ نی مثل هذه المشاکل الكبيرة الشكل (2): البارامترية في الطبيعة 


^ 
AX. 









BIM arabia 


37 آرابیا -العدد‎ n. 


متال آخر هو دار آوبرا سيدني Sydney Opera House‏ حیث استلهم المعماري الدنمارکي 
Jorn Utzon‏ الصدف کمصدر إلهام للتحكم T‏ القو ac‏ الإنشائية. 


MEER‏ ڪڪ 














الشكل (4): دار أوبرا سيدني 

تم تصميم هذا المشروع بواسطة buan mian khoo‏ الذي قام بتجربة الهياكل الأساسية 
Ek iara. pre edalon EEEa‏ 
الحيوية. يهدف المشروع إلى إعادة تفسير خفة هيكل القشرة» عن طريق استخراج مسارات القوة 
الهيكلية. 

tzala diu ebei dali dade S NEN:‏ تعقیدات توزیعات 
Oa cus forces distributions s sil‏ الاستجواب في هندسة الأصداف الخرسانية وتطبيق 
EEE ddot ea c RUE a‏ 
1 مختلفة لها نتائج مثيرة للاهتمام. 

BIM arabia 
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البارمترية في العمارة الإسلامية: 


ratio (ya (iai Ku meaz d uai kl lete آبرز مثال‎ 

العمارة الإسلاميّة المميّزة لهاء يشبه المقرنص الواحد -إذا أخذ مفصولاً 2 
عن مجموعته- محراباً صغیر آ» آو جز ء ظولیا منه. لا بستعمل الا 
Laal jia | Sia‏ بصفوف مدروسة التوزیم والترکیب» حتی لتبدو 
وكأنها بيوت النحل آو آقراص الشهد. تتلاصق خلایاها وتجمع بین 


المجالات المقعرة کما تستخدم عند التقاء السطوح الحادّة الاطراف في 
الأركان بين السقف والجدران وآسفل الشرفات في المآذن ورووس ‏ — 
مداخل المنابر. وهي تقضي أيضاً على مناطق الانتقال المفاجئ من الشكل 5 صورة مقرنص عند 

مربّع قاعدة القبّة إلى الشکل الداثري» وهي تهیمن بشکل خاص علی سح یم 
الحنایا الرکنیه وسماء القباب وطاساتها الخارجید. 


الخوارزمیه والتصمیم الخوارزمي: 
تشکل الخوارزمية في التصمیم الخوارزمي ( عططانتمع۸۱ 

8 الأساس الذي يبنى عليه التصمیم البارامتري 
Csau g (Generative) 5.4 sll a Ge» (Parametric)‏ 
الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى العالم أبو جعفر محمد بن موسى 
الخوارزمي الذي ابتکرها في القرن التاسع الميلادي, 
Algorithm 4j yà o‏ : 
الكلمة المنتشرة في اللغات اللاتينية والأوروبية هي <3تنط)21501:1> 
وفي الاصل کان معناها یقتصر علی خوارزمية لتراکیب ثلاثة فقط 
وهي: التسلسل والاختیار والتکرار. 
التسلسل: تکون الخوارزمية عبارة عن مجموعة من التعلیمات 
المتسلسلة» هذه التعلیمات قد تکون اما بسبطة أو من النو عين التاليين 
(الجينية / i‏ 

الاختیار؛ بعض المشاکل لا یمکن حلها بتسلسل بسیط للتعلیمات 
وقد تحتاج إلى اختبار بعض الشروط وتنظر الی نتیجه الاختبار الاج د جمد RASS‏ 
إذا كانت النتيجة صحيحة تتبع مسار يحوي تعليمات متسلسلة وا إذا كانت الشكل 5 الخوارزمي 
خاطئة تتبع مسار آخر مختلف من التعليمات» هذه الطريقة هي ما تسمى اتخاذ القرار أو الاختيار. 
التکرار: عند حل بعض المشاكل لا بد من إعادة نفس تسلسل الخطوات عدد من المرات 


13 ar ar ۰ 
n BIM arabia وهذا ما يطلق عليه التكرار.‎ 
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هناك مجموعه من القبود علی نوع العملیات التی یمکن آن تتضمن وتحیط الخوارز 
+ الوضوح:_حيث يجب للمشكلة التي تعالجها الخوارزمیه آن تکون واضحه, 
:. الفعالیه:_وهذا یدل ويعني آن کل خطوة بالامکان آن یقوم بتنفیذها وادانها اي شخص في فترة 
محدده من الوقت. 
:. المحدودیة: وهذا يعني ویشیر الی آنه یجب آن یکون للخوارزميه عدد محدود ومحدد من العملیات 
والخطو ات. 
:. النواتج: یجب ومن الالزام آن یکون للخوارزمية واحد آو آکثر من النواتج وان یکون لها صفر أو 
اکثر من المدخلات. 


Genetic algorithms data dauz o 





هي خوارزمیات تطوریّه» تقوم علی مبدا دارويني في الانتقاء والاختیار "البقاء للاصلح" للوصول 
إلى أنسب حل لمشكلة ماء ذات متغیرات متعددة آو متغیر وحید. وتحتاج الی ایجاد الشروط الملائمة 
لعملية الاختیار والفرز عبر انتاج العدید من الاجیال من الحلول البديلة واختبار مدی فربها من الهدف 
المطلوب تحقيقه. 

Generative algorithms الخوارزمیات التولیدیه:‎ o 

هي مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى منتج ماء وأي تغير يحدث لمدخلات هذه العملية يؤدي 
إلى اختلاف المنتج طبقاً للتغيير. 
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الشكل (7): الخوارزميات - اختيار الحل الأفضل عبر إنتاج العديد من الحلول البديلة. 
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EEG تصمیم‎ 


L]‏ تصمیم الخوارزمیه: هو طریقه محددة لانشاء عملية حسابية في عملیات حل المشکلات. 
لا التصميم الخوارزمي التطبيقي: هو هندسة الخوارزميات. 


لا يتم تحديد تصميم الخوارزمية وإدماجها في العديد من نظريات الحلول الخاصة بأبحاث 
العملیات. مثل البرمجه الديناميكية, 


D‏ تقنیات تصمیم وتنفیذ خوارزمیات التصمیمات: هى آنماط تصمیم خوارزمية» مثل نمط آسلوب 
القالب ونمط الدیکور» و استخدامات هیاکل البیانات» وقوانم الاسم والفرز. 


یمکن العثور علی بعض الاستخدامات الحالية لتصمیم الخوارزمیه في عملیات استرجاع الانترنت من 
الزحف على شبکه الانترنت» توجیه الحزم والتخزین الموفت. 


من خلال ماسبق يمكننا إعادة تعريف التصميم البارامتري: 


النمودج :(Parametric model) 54! jul‏ 95 تمثيل جيومتري للتصميم يحتوي 
على خصائص ثابتة وآخری متغیرة» حيث تمثل الخصائص المتغيرة البارامترات التي يتم 
تعديلها دون مسح وإعادة رسم أي من مكوناته الجيومترية. استخدام النماذج البارامترية 
يجعل التغييرات في كيان التصميم أسهل ويمتلك القدرة على التكيّف مع المستخدم من 
خلال تصمیم الخوارزمية الصحیحه. ووضع القواعد والقبود المناسبة» وعن طريق تبديل 
المعلمات (البارامترات) المحددة لدیناء یمکننا استکشاف dz aga‏ واسعة من الاشکال 
والخیارات. لذلك ناخذ آجهزة الکمبیوتر لتجربه جمیع الحلول المختلفه وایجاد افضل 





مثال مسجد المدينة التعليمية - قطر : 

تم إنشاء نموذج المبنى والطبقة الخارجية 
لإنشاء نظام مقرمد لواجهة مبنى فريدة من | © 
M Rm‏ < 
بحرارة الشمسء بالإضافة إلى تقليل 
تكاليف الإنشاء في الوقت ذاته. 






الشكل (8):مسجد المدينة التعليمية - قطر 
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ما هي المعاییر ۳۵۵0060۲ وكيف يجب أن نحددها؟‎ 






تعديلها عن طريق تغيير المتغيرات. 
i‏ | 


في حالة المكعب» يمكن أن تكون متغيراتنا هي طول وعرض وارتفا 





SEO EK UAE EE 







في شکله النهاني» تخلق بنیه البارامتریه خوارزمیه معقدة إلى حد ماء وهر 
من القواعد والقيودء وتأخذ مجموعة من المُدخلات التي قدمها لنا E‏ 
بتنفيذ الخوارزمية لحساب المُخرج النهائي الذي يمكن أن يكوّن TO‏ 
؟ لماذا تعطينا أفضل إجابة؟ 
لانه تم تصمیم خوارزمية جيدة للعتور 
rp TERM‏ | 
ا PR reo et reeves‏ 
تأتي بخوارزمية رائعة. 
BEROEN‏ 
جميع أنحاء النمودذج بحيث E)‏ تغير عنصر 
او قاعدة معیذ فإنه يتغير في جميع انحاء 
النمودذج. في ae Jia TCR‏ تمثيلا 
og A)‏ ل ۰-۹ «v.‏ 1 
لجميع ۱ ۴ | f‏ 
j l‏ 1 با ۳۷ AAA RA)‏ 


Va £ «ee 1 A aM ! ۱ 
ر‎ R = 16 
7 BIM arabia 
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۱ التصمیم البارامتري Parametric Design:‏ 
يأتي من کلمة بارامتر ۳۵۲2۳۳66۲ وهو آحد التصامیم التي ولدت مع النظام الرقمي وبرامجه 

التطبیقیه لاجل اعادة التفکیر في التصمیم المعماري وفق نظام توليدي. حسابي رقمي. یسمح 
للکمبیوتر التعامل مع نظام خوارزمي وتعبر عن مرحلة تطور الرسم الهندسي وتحولاته من النظام 
التناظري T‏ النظام الرقمي وتحويل التكرار والرتابة الى قيم جمالية تتصف بالمعاصرة. 
أي آنها ولدت من رحم التصاميم المعماريةء وتقوم على التفكير الرياضي لأجل التعبير عن أفكار وظيفة 
أو جمالية سواء متصلة بالعمارة أو منفصلة عنها مع التأكيد على القيمة الرمزية من خلال قصدية الفكر. 
واستجابة الشكل لهاء وغالباً تتعامل مع بيئتها في إيجاد حلول جمالية في البيئة والمناخ والثقافة والوظيفة. 


التصميم البارامتري الذي بات يُعتَمَد في برامج الحاسوب الهندسية» يسمح للتعديلات في أيّ جزء 

من ol jal‏ التصميم بأن تظهر آلياً في باقي الأجزاءء مختصراً الوقت والجهد الکبیزین الذي یتطلبهما 
تنفيذ وتجربة هذه التعديلات يدوياً. وبواسطتهاء يستطيع المهندسون المعماريون أن يدرسوا العلاقات بين 
الجوانب الاساسية لبناء فعلي» بما في ذلك المواد المُراد استعمالها وتقنيات التصنيع والخصائص الهيكلية 
I‏ 

آو هو (نشاء نموذج رقمي بستند (لی سلسلة من القواعد أو الخوارزميات المبرمجة 
zala dz pala Hea‏ " المعلمات: ۱02۳۵00666 بمعنی یتم انشاء النموذج آو عناصر 
منه تلقائیّا بواسطه حجج منطقية داخلية بدلا من معالجته یدویا. 


parametric project العمل في‎ 


لإنشاء مشار يع parametric I‏ تحتاح -D‏ العمل لفترة طو يلة في بر امح الکمپیو تر الحديثة. 






T EE etea EOS‏ (70061)» ولكن أيظللاًالتطوير 
EVA‏ ال ES E‏ ا ا ا EO ENKAR‏ ۷۳9 
والدیکوں عناصر بارامترية. 
عاد ة,يتنشئ القواعد البارامترية العلاقاتإنينَ عناصر مختلفة من AES RNS‏ 
يكن إنشاء قاعدةيلضمان أن تبداً الجدران عند مستوى الأرضية والوصول إلى الجانب السفلي من 
السققلك”اثم إذا تغير ارتفاع:الأرضية إلى#السقفء فسوف تتكيف الجدران تلقائيًا لتلائمها. قد تشمل الأمثلة 
الأخرى اراتقاغ شباك النافذة فوق مستوى الأرضية:؛ والعلاقة بين الجدران والسقف المائلء والعلاقة بين 
PENN)‏ الأرضية وحجم النو افد ex) RE = n‏ الإنارة وما ك ذلك 
۰ مثال على دلك. استاد بکین الوطنی 
بارامترية متخصصة لتطوير هندسة O ym = ZRK v. zu I m L í‏ 
TANET A a‏ الرياضية ei‏ دك TA 3 DOR t o ded‏ 
ستعمل بشکل جید ایض في كرة القدم ZO eTA ca e ZE E‏ 
e‏ - بعد الألعاب الأولمبية 717 , WE "T" AOK BKO EZE E Ur D [E‏ 
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وبالمتل» نم تطویر هندسه برج شانغهاي بشکل مطرد باستخدام أداة النمذجة ال «grasshopper‏ 
OA‏ الرياح. كما يستخدم 1065101 5914306112 في التحليل 
الهيكلي. لمعالجة القواعد الهندسية المعقدة مثل تحديد تخطيط لوحة أشكال منحنية وإنشاء قواعد 


0 
٠. EO 





Geometry 


(Command: Grasshopper 
»سح‎ 2 GE OO 
Command: 2 EE 

1 7 play J^ AL E ayout JMssibility V Transform X Curve Tools “ل‎ >> kod @ OW O0 nmitve + ظ‎ 
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لقد أدخلت نمذجة معلومات المباني (/811) قدراً معيناً من النمذجة البارامترية في تصميم المبنى 
السائد. 811/1 هو مصطلح واسع جداً يصف عملية إنشاء إدارة المعلومات الرقمية حول مبنى أو منشأة 
(مثل الجسور والطرق السريعة » الانفاق وهكذا). يعتمد برنامج /!81 بشكل عام على تعريف الكائنات. 
ولكن يمكن أن يكون لها سمات حدوديةء مثل اللون. على سبيل المثال» إذا تم تغيير نظام ألوان للمبنى. 
فسيتم أيضاً تغيير كل كائن له سمة اللون تلك. قد تتضمن المعلّمات الأخرى؛ البيانات الموضعية والأبعاد 
وبيانات الشركة المصنعة والخوارزميات التي تصف النموذج وما إلى ذلك. 

V/ UV ee ee 
۰ ۳ فا 72۳ ی ا/‎ EIA 
ل ل لخر ل‎ PECIA 
P urA EAE 
۱ PE: 7" أو تصمم بطريقة متوازية. النموذج عبارة‎ 
| ee عن تجمیع للاجسام» بدلاً من التركيب‎ 
U » الناتج عن المنطق» وهناك بعض‎ 
| (d i 3 ۱ Na الاقتراحات بأن هذا الأسلو ب الفائم. على‎ 
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بار امتري الحقيقي. 5 
-— 








e ar 
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REDE EAE‏ التصميم بناءً على المعالجة اليدوية المعرضة للخطأ والخطأ للأجسام 
"010117" وبشكل متزايد يتضمن القدرة على استخدام المنطق 3121©1110(الذكيء ولكن هناك 
بعض الطرق للذهاب قبله» فتكون قادراً على تضمين مجموعة واسعة من القواعد التي تحكم طريقة 
تصميم المباني» وتمكن من اختبار إمكانيات التصميم على أساس العلاقات المتبادلة المعقدة. 


ee We ce eee ee TOL 
بيني وبين المقاولين وحرفيي البناءء مما جعلني أشعر أني أتكلم‎ 
لغة غريبة عنهم. ولكن الآن وبشكل مفاجئ أصبح الحرفي‎ 
يفهمني... إِنَ الرسومات المعمارية الموضحة للأسطح‎ 
06۸۵۲۱۸ المنحنیه. .. جمیله ولکنها مضلله. ولکن مع کاتبا‎ 
Zr d 


الشكل (13): فرانك غيري 


استخدمت شركة فرانك جيري للهندسة المعمارية برامج النمذجة الفضائية (26/:11/48) لتحديد 


تصميمها والتوصل إلى أشكال جديدة كما هو الحال في قاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية في لوس 
أنجلوس أو متحف غوغنهايم في بلباوء إسبانيا. | E‏ | | 11 
NI bu bs hi 1‏ 1 


TU. ۰: 
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Parametric Design : أهم الأدوات للتصميم البارامتري‎ 







AUTODESK À | Autodesk 3D Max .1 

برنامج »۸۱00661 الثلائی الابعاد لتصمیم النماذج ‏ 1 ۱ 

والرسومات الثلائية الابعاد ومعالجتها وترکیبها ویمکننا 
من eis « parametric 3D modeling Js‏ 

محرك :]31053 الهندسي أشكالا ثلاثية الأبعاد تعتمد - 


تسد 


(À AUTODESK المعدلات والمتغيرات.‎ de 


AUTODESK 
REVIT 2020 


Revit .2‏ 
برنامج من Su Autodesk‏ بناء تصمیم آي 
جزء والتعدیل السریع فيه ويمكن الاستعانه 
بال Jer}! a il dynamo‏ 





AN AUTODESK 


» Dyn amo : dynamo 45! .3 


بناء إجراءات التشغيل الالي للريفيت دون الحاجة 
لتعلم [۸۳ریفیت. وهذا يفتح فرصا عديدة للمستخدمين 
من ريفيت لتخصيص سير العمل الخاصة بهم بسهولة. 





لغة البرمجة (Programming language)‏ هي عبارة عن مجموعة من الأوامر» تكتب وفق 
مجمو ic‏ من القو اعد تحدد بو اسطة لْغْه البر مجة ومن ثم تمر هذه الاو امر بعدة مر احل إلى أن تنفذ على 
جهاز الحاسوب. 


لغات البرمچه المرئیه:_هي لغات حديثة توفر امكانية انشاء نوافذ خاصة بالبرنامج بسهولة بدون 
الحاجة لكتابة الشیفرة الخاصة بالمکونات الخاصة بالنوافذ. یتیح للمصممین بناء العلاقات البر امجية 


مفتوحه المصدر:_هي البرمجیات التي یمکن الاطلاع والتعدیل علی شفرتها البرمجية وهي أكثر 
مرونة للمستخدم من البرامج الاخری التي لا تتیح مرونة للمستخدم ولا بستطیع التعدیل علیها والتي 
بسمیها البعض ب البرمجیات الاحتکارید. 
http://bimarabia.com/BlMarabia ۵ ۸‏ 
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Traffic Control Center im gsi 
| Qatar 


الشكل )15( 


[ d ESO l. 


Parametric Façade with pattern based . Customized Revit Family: Pattern 
panel )16( الشكل‎ based panel 











Grasshopper3D .4 


aU y cdle ilal sa (Grasshopper) zU‏ نموذج ثلاثي الأبعاد لبرج ملتوي 
modeling 44 saai (Rhinoceros)‏ مبرمج بواسطة برنامج غراسهوبر 


e à: 5 algorithm-based parametric‏ بعمل 
خوارزمیات وبرمجیات بصریه» بحیث لا یحتاج 
لمستخدم إلى معرفة مسبقة بلغات برمجة الحاسوب» 
ويتيح للمصممين عمل تصاميم توليدية متنوعه. يتم 
تصميم وعمل الخوارزميات باستخدام عناصر 
å ehay ai ia (Components)‏ مساحة الرسم 
الخاصة بالبرنامج بطرق مختلفة حتى تتكون لنا أشكال 
متعددة, 

https://www. youtube.com/playlist?list=PLN 

۱۷۲102060 ۷ ۱ 








الشکل (17) 
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: Power Surfacing A 


N 
POWER هو تطبيق‎ Power Surfacing 
لأنمذجة الصناعية.‎ ۵ 





CATIA 6 
(Computer Aided three-dimensional Interactive 
5S CATIA Application) 


تم استخدام ۸ (التطبیق التفاعلي ثلاثي الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر) 
من قبل المهندس المعماري فرانك جيري لتصمیم بعض مبانیه المنحنية 
الحائزة على جائزة مثل متحف غوغنهايم بلباو . ‘Gehry Technologies‏ 
الدراع التكنولوجي لشرکته» قام منذ ذلك الحين «Digital Project «Lo‏ 
وهو برنامج تصميم حدودي خاص به يستند ZATIA pa diu rei E‏ 


— الرئيسية Lem‏ البارامتر 








parametric architecture 


ar 


A GE C 

e‏ التطبیق العملي وتعدد الاستخدامات. 

e‏ سهولة تنظيف هذه العناصر الزخرفية. 

التأثير على جزء يؤثر على مجمل التكوين. 
الانتقادات 

id‏ الرغبة في هندسة العمارة البا انر 












هناك بعض الانتقادات أيضاً. كرد 
ومؤلف مشهور, يعتقدٍ الا s‏ 
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إن الشركة العامّة للذراسات الهندسية هي المكتب الدارس الأوّل بسورية» ويعمل 
فيها آلاف الخبرات الهندسّية ضمن إدارتها العامة» وفروعها المنتشرة على كامل جغرافيا 
البلاد. وذلك بالاعتماد على المعايير العالميّة الأفضلء. والتقنيات الأحدث بما يؤهلها لتكون 


الرّائدة في تطبيق ال 183171 بين شركات القطاع العام السوريّة ومنافس لكافة عملاءها 
۳ 


ضمن خطوتها الرّاندة تلك. فان الشرکهة العامه للدراسات تمنح سورية الفرصة 
لتكون ضمن مجموعة الدول العربية الأولى القليلة التي بدأت بتبني البيم فعليّاً في شركاتها 


ae 


EV 





Ak Ja‏ طریق ANO‏ تنفیذ ا BIM‏ في الشركة العامة للدراسات الهندسية: 


ان فكرة ال 27134 موجودة لدى البتائين ومصمّمي المشاريع العمرانيّة منذ عصور قديمة بأشكال 
مختلفة تطوّرت مع تطوّر الإنسان وأدواته. واليوم وفي عصر الرقمنة والتكنولوجيا المتسارعة لا بذ من 
الاستفادة من البر امج والتقنیات والذکاء الاصطناعي في النمدجة التنسیق. والتناغم بین جمیع ادارات 
المشروع بما یحقق تصوّرا مشترکاه وتوفیرا في مدد التنفيذ» وفي التکالیف. بطبيعة الحال لازلنا نزمن 
É‏ الانسان هو وحده محرك النقدّم والتطوّر ولا خوف علیه من نقذم الالة وانتشارها. 













لقد أظهرث الإدارة اهتماماً كيرا p"‏ الشکل )1( 
POM dk Ada dS ule La s,‏ > 
الشركة لمشروع التطوير وتطبيق ae ME GEU‏ 
due‏ وقامت بتشكيل فريق متكامل لإدارة هذا SSE y‏ 
ومعاون المدير للشؤون الفنية ومدراء فروع ومديريات الشركة 157905 
بالإضافة إلى خبراء تطوير متخصصين. فقد كان اقتناع الإدارة ورغبتها بالتطوير من أهم 
النقاط الضامنة للانتقال السلس واستمرارية وديمومة العمل. 
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(OC ا‎ E CER | BPW ys Vs ye ERU gre ا‎ RR 
ZKA EE EKEK OA B EDO EE E B OLTRE E ese 
العمل على عدة محاور:‎ 





IN E 
E EE E ER 
ووضع الخطة التنفيذية اللازمة لتحقيقهاء وبما‎ 
يتناسب مع رؤية ورسالة الشركة. هذا وقد تم‎ 
xS f تصمیم استبیانات مناسبة لقیاس کل من رضا‎ 
3 e, العاملین وأیضاً رضا الزبائن لدی الشركة وهي‎ 
الخطوة التي ثعلن بکل جرأة الجذية في العمل. الشکل (2): جانب من ورشة تحلیل آداء الشركة‎ 
81٥ من جهة أخرى مكّنت الاستبيانات فريق التطوير والتعريف بفوائد ال‎ 
من تقييم الموارد المتاحة (البشرية؛ التكنولوجية؛ مکان وبيئة العمل» والمشاكل الحالية).‎ 

بعد توضيح أهداف الشركة ورضا العاملين فيها من dez‏ وتحديد متطلبات الزبائن (الذين شكل 
رضاهم نسبة جيدة تفوق 06065) من جهة آخری کان لابد من تحديد أهداف الشركة من تطبيق BIM‏ 


تعتبر خاصية كشف التعارضات وتلافيها من الخصائص الهامة جداً بالنسبة لشركة دارسة بحجم 
شركة الدراسات الهندسية» بالإضافة إلى العديد من الفوائد المعروفة لتبني تقنية البيم. إلا أن الهدف 
الأساسي الملموس والمنسجم مع أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة هو المشاركة في الأسواق الجديدة 
وزيادة فرص التنافسية وفتح جبهات عمل على مساحات جغرافية واسعة داخل وخارج سورية. 
علمّا أن النسبة القليلة من عدم رضا العميل a Barrez alea nubes dA S wes‏ 
(الزبون) تركزت حول أسباب مختلفة من شان 
البيم أن يحلّهاء على سبيل المثال» لا الحصر: 8 سل 
الإظهار ثلاثي الأبعاد والرغبة بالتواصل بين W Consultants BI M‏ 
أعضاء فریق العمل الداخلي» وبينهم وبين and Planners un‏ 





















العميل (الزبون) بطريقة ممنهجة وإمكانية 8 romain‏ 8 


Building Owners (3) الشكل‎ 


E System 
and Facility Managers Integrators 
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E‏ تشكيل فريق العمل: 


اننا قد اتفقنا علی تشکیل فریق عمل متكامل من كافة 


الاختصاصات في الشركة من المهندسين الذين التحقوا Oo‏ 
سابقاً بدورة (الریفیت - مبتدی)» بالإضافة إلى فريق 

خاص بالدعم الفني والتقني للمشروع من فرع المنطقة O‏ 
الساحلية والذي لديه إمكانيات وخبرات مميزة في برنامج 

الريفيت بالإضافة إلى أنهم ذوي تجربة سابقة في تطبيق 
البيم ومحاولة تبنيه. هذا وبالتعاون تطوّعاً مع 
الأستاذ عمر سليم مدير عام مركز 813191819 ذو 
الخبرة الطويلة في مجال تطبیق البیم في AS AN‏ 
والمهندسة المدنية دولت عنيسي التي قامت بتدریب الفریق 
والتنسیق (BIM Coordinator)‏ آثناء العمل على المشروع. تميز هذا الفريق بمهارات العمل 
الشخصية والتعاونية بالإضافة الى معرفتهم التقنية التي جاءت بالمرحلة الثانية» وکبر بومّا بعد یوم. 


BIM تقييم نضج الشركة لتبني ال‎ E 


أثناء القياس قمنا بالاعتماد علی مصفوفة نضح نمذجة معلومات البناء (83) وهی أداة معرفية 
تهدف الی تعریف نضح نمذجة معلومات البناء الحالی لمنظمة آو لفریق مشروع. بشیر مصطلح نضح 
نمذجة معلومات البناء الی التحسین التدريجي والمستمر في الجودة» والتکرار والقدرة علی التنبز ضمن 
Ge cli eagles a5 hs os‏ 
تم قياس أداء نضج الشركة من خلال مجالات ال 8131 (التكنولوجياء العمليات» السياسات). بالإضافة 
إلى الإدارة الجيدة من المشرفين للموارد البشرية العاملة واللازمة لإتمام العمل. 











يتميز ال 817/1 بأربعة مستويات رئيسية وهي: 

:BIM Levels)‏ 0, 1, 2, 3) ونتيجة للتقييم تبيّن أن الشركة 
العامة للدراسات الهندسیه 01:5 ) تقترب من مستوی BIM L1‏ 
حیث یستخدم المهندسون بعض أدوات BIM‏ کال ]120 المعماري» 
والانشائي وتم تدریب MER GAN‏ ويوجد حلول جيدة للشبكة وفهم 
جيد للتعامل معها بالإضافة إلى إيمان موظفي الشركة بالعمل التعاوني› 
وهو مبدأ أساسي في Ha: BIN‏ يعطينا دافع قوي لتمكين الموجود 
والعمل قَدُماً في سبيل تحقيق كل ما ينقصنا لنصل قريباً لتحقيق كامل الشكل رقم (4) تحليل نتائج المصفوفة 
للمستوى المذكور أعلاه. 
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الخلایا ذات القیم الادنی لها آولوية في 
cux:‏ 510 40 | العمل على تحسينها لنقل الشركة إلى 


الأجهزة: 0 من 40 


العمود (المُدار) ويجب القيام ببعض 


§ الشبكة: 9 من 40 الاجراءات. (تم تقدیمها للشرکة) 













يعزى ذلك إلى عدم البدء بوضع 
مواصفات موحدة للعمل بالبيم أو إيجاد 
وحدة تنظيمية خاصة بذلك ضمن الشركة. 
مع معرفة لدى أعضاء الشركة حول 
4 وفوائدها والحاجة إلى تطبيقها. 


الموارد: 8 من 40 
الانشطة: 10 من 40 
المنتجات: 0 من 40 
الإدارة: 10 من 40 


تقوم استراتيجية الإدارة في الشركة على 
الاعداد: 20 من 40 E as idei‏ 
التنظيم: 10 من 40 الضرورة. بالإضافة إلى اجتذاب 
التعاقد: 0 من 40 خريجين جدد وتدريبهم والاستفادة منهم 
الشکل رقم (5) نتانج تقییم نضج شر کة 6٣٤8‏ بعد ذلك کموارد بشرية مؤهلة للعمل 
لتبني ال AS All (Ala BIM‏ 





BIM Execution Plan: (BEP) وتدعى‎ BIM -! ii Ahi | 


يقوم المورّدون بتطوير خطة تنفيذ نمذجة معلومات البناء (7۳]] آو 81:۳) -وتحدیذا فیما قبل 
التعاقد لتبيان معلومات متطلبات العميل (11/112)-]19601151 1010102102 :109:61[مصوط وتبين كيفية تنفيد 
جوانب نمذجة المعلومات في المشروع. خطة إنجاز نمذجة . 
معلومات البناء توضح الوظانف والمسوولیات لکل طرف 9 = 
مک سای ias ticas el aly‏ درون | ۹ 
هذه الخطة بعد توقيع العقد. حيث يتم توليد النماذج وإنشاء 
منصات عمل وقنوات تعريف وربط للنماذج والمهنيين. دليل تطبيق ومعايير نمذجة معلومات البناء 
تم شرح المفهوم من خلال محاضرة وافية لأعضاء فريق eee ae‏ 
العمل»ومن a pa Odak GZ d‏ المشرو ع المعمار یه فاتن || مشروع منضة لتواجن في هد 
شماس وإشراف المهندس عمر سليم تطبيق خطه تنفید ]11۷ 
کے ار د فى e GA dd‏ 
العاملة بالتقنيّة المقترح تبنيها في الشركة. ستكون هذه prune‏ 
الخطوة رائدة في شركات القطاع العام السوريء وقد تكون | 
fila‏ للتنافس بالنسبة للشركات الأخرى . 


5 » 28 
(BIM) 3245 لشكل (6) دليل‎ BIM arabia Mil 
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التنفيذ المتوازي والتدريجي واختيار المشروع 


. (Pilot Project) التجريبي‎ 


اختار فريق تطبيق البيم مشروع متوسط الحجم قيد الإنجاز للعمل كمشروع رائد وتسجيل هذه 
التجربة والفوائد والقيود من أجل نقل الشركة تدريجياً نحو BIM‏ بحيث يتم التنفيذ بالتوازي مع التقنيات 
التقليدية. المشروع المقترح: مشروع منشأة الدواجن _ صلخده السويداء. يضم أكثر من 15 كتلة بين 
مستودعات وحظائر وسكن للعمال وأبنية إدارية وأبراج مراقبة وخزانات عالية. 

لاقت التجربة النجاح بسبب شغف واندفاع المهندسین للابداع وتقدیم الافضل دومّا لشركتهم. 
بدأت بتدریب الكادر على برنامج الريفيت بشكل متقدم ومكتّف لإخراج المخططات واللوحات التنفيذية 
والسعي لتطبيق البيم باحترافية ضمن الشركة واعطاء محاضرات عن حساب الكميات وطريقة استخراج 
الجداول واستخراج اللوحات. هدا وبعد انتهاء المهندسین من النمدجة علی برنامج JI‏ ]16۷1 قمنا بعملیه 
کشف التعارضات والتجوال ضمن المبنی و عرضه علی روساء الاقسام لابداء الرأي. 











تکمن الصعوبهة بهذا المشروع في اختلاف الجمل الانشانية (معدني وبيتوني) والمعمارية (توزیع الغرف 

والاکساءات) و عدم توفر المکتبات الخاصه بالنسبة لا ختصاصات ال 1٤۲‏ ولكن استطاع فريق العمل 

التغلب على هذه الم" لمشكلة وصنع Family‏ خاصه (حیث من الضروري انشاء جمیع gall‏ الب المستخدمة 

في وثائق برنامج بيم واتاحتها مجانا للفريق والشركة فيما 322( E‏ 
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Gi Lele‏ تنوّع الاختصاصات في فريق العمل حققّ التكامل الذي 
يحتاجه أي مشروع. كما تميّز بالتفاوت في الأعمار والتناغم 
والانسجام والاستجابة لكل ما تم طلبه والعمل على التدريب الذاتي. 
حیث قاموا بتشکیل مجموعات عمل افتراضية لمناقشة التّطورات» 
وتم تنصيب بر نامج ۸N ۲(5 ٤S)‏ للتواصل عن بعد مع مجموعة 
الدعم الفني مما يحقق التواصل الدائم وبدون تعطيل أعمالهم 
الأساسية. يشكل هؤلاء المتدربين بحماسهم النواة الأولى لوحدة البيم 
في الشركة التي نأمل تكوينها بشكل رسمي وبما يتوافق مع كون 
VIR Ss‏ 3 ۱5۲ 
وتتبع الأهداف التي تم تحقيقها i‏ ۱-۱ 
حيث أنه سيتم قياس تطور التنفيذ of , | ۳ a‏ 
من حيث قدرة وكفاءة الشركة في 9 4 y‏ 


















Pu 


تطوير ميزات وخدمات بيم. 
والنضج هو درجة وعمق وجودن 7۱ 
تکرار تلك المیزات و الخدمات. 5 | 






4 A 


o‏ الطباعة 


قمنا بتنسيق لوحة للطباعة بهدف 
تعميمها لاحقاً للوصول إلى شكل 
سهل القراءة» وصورة بصرية 
موحدة لأعمال الشركة. قام الفريق 
بتنزيل البرنامج وتعليم الكادر 
الموجود على آلية الطباعة 

و استطعنا طباعة كافة المخططات 
من البرنامج مباشرة دون تحویلها 
إلى صيغة آخری (1۷۷0,۳۲(۲). 
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كان واضحاً للمنمذجين السهولة التي توفرها منصة بيم بالإضافة إلى السرعة والدقة في حساب 
الكميات. وفي خلاصة الأمر نقدّم بعض التوصيات التي تضمن ديمومة هذا العمل وتحقيق الشركة 
لمستويات أفضل في مجال ال BIM‏ : 
E‏ يجب أن توثق العملية بشكل كامل جميع الإجراءات التي تم تنفيذها وقرارات الشركة المتخذة. 
e‏ إجراء اختبارات معرفية على استخدام البرامج بما يتماشى مع التقدم التدريجي ويزيد القدرة التنافسية 
لدى العاملين. 


+. 


* تجهیز الوحدة بما یلزم من سیرفر وشاشة عرض وتوزیع مناسب للاجهزة وآماکن الجلوس. 
ف ند اش تسکت ,الب انوم بیط etza aieri Zonda Shy shal. nha‏ 
بروتوکول خاص للشررکه. 


O‏ الربط مع الفروع والزباتن الدانمین للشركة للانتقال الی مستوی آکثر نقدمّا وشمولیة. 


åS A‏ الدراسات الهندسية ذات خبرة عالية تستحق أن تكون رائدة بکل مجال متقدم في 
عالم البنای» وفي عامها الأربعين نحتفل بکونها رائدة القطاع العام السوري في مجال ال 
.BIM‏ 


كامل الشكر لفريق تطبيق البيم في الشركة العامة للدراسات الهندسية _ الإدارة العامة 


وفريق الدعم الفني من فرع المنطقة الساحلية وخبراء التطوير د. رنا مياء 


م. عمر سليم. 
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الرسومات التنفيذية 
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NS ALL 
Ge 


\ a Li: Sea 


ISO? e 
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۳۹ NASA 








:(Mold Form) AI 1 


وهو القالب الذي تصب به الخرسانة الطرية لينتج الشكل المطلوب. 


2. عناصر التحميل المؤقتة 
“(Temporary Supports)‏ 

وهي العناصر الخشبية أو المعدنية التي 

تدعم قوالب الصب حتى تتصلد الخرسانة 


بداخله. 








تصميم الشذات:» 






Tre, e 
EL. 


a 
— 










TE‏ عملية تصميم القوالب التقليدية عملية يدوية موفتة 
M - + + 1‏ < 

١ OH GE‏ وتستهلك الكثير من الوقت» مما بتطلب خبرة كبيرة 
RAE ۴‏ 


> 


be , 






1 
N 


e +‏ أتاح ظهور نماذج icia À (BIM) cUl AL plea‏ 
6 أتمتة العديد من المهام المستهلكة للوقت من 

۳ خلال تطبیق النماذج ثلاثية الأبعاد الموجهة للكائنات. 
في هذا المشروع تم تطوير نظام خاص لأتمتة عملية 
| تصمیم القوالب للمباني ذات الأطر الخرسانية. 
" ! تستخرج هذه الطريقة أولاً البيانات المطلوبة 
۲ لتصمیم لقوالب من نموذج معلومات البناء 
"۹ للمشروع والذي یتضمن آبعاد العناصر الملموسة 
والكميات والمعلومات المكانية» ثم تطبّق قواعد 

تصميم القوالب وقاعدة بيانات من القوالب النمطية 
لتحديد الأبعاد ونوع القوالب لكل عنصر. أظهر 
هذا النظام أداءً واعداً في أتمتة تصميم القوالب في 
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يتم فصل عناصر القوالب المستخدمه لتشکیل 
أعضاء الخرسانة الهيكلية في اربع فنات: 


Surface elements or planking c! 5! العناصر السطحية أو‎ 
Horizontal bearing elements or beams e ed العناصر الحاملة الأفقية أو‎ 


السقالات أو التدریج Scaffolds or staging‏ 
الملحقات مثل الموصلات. مقاطع الخ 


.Accessories like connectors, pins or clips etc 


۱ 
CT زا‎ EE KK 
Se E a 





| 
| 


eak 
do 
e pa 1 
IN - ^0 
as 
t ~ 
EE ` bedi 
n 
لها‎ 
a ^ 
O 
MO E 
3 F. 
E^ 
P 
E A 
| 2 


PN 








connecting pin) 


—_ e 
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الشذات والبعد الرابع : 


یتم |دراج السقالات في برامج البعد الرابع ویمکن تحریکها بسهولة من أجل تأکید حجمها وتحدید 


موضعها واکتشاف الاصطدامات مع الهیاکل الأخری. 


یمکن تشغیل / إيقاف عرض السقالات الفردیه وترتبط بتواریخ اقامة وتفكيك الشدات باستخدام 
Naviswork's TimeLiner 4D Simulation‏ » والذي يمكن أن يجسّد دورة حياة المشروع. 








BEZERO AG > IE 


Extemal _ Glue Clash Equipment 
Tools Pinpoint Properties 


Export To Lumion 


Select ۶ External BIM 360 Visual Programming Lumion 







Project Browser - Column Test x 





+ (©. Views (all) ^ 
E Structural Plans 
Level 1 
Level 1 - Analytical 
Level 2 
Level 2 - Analytical 
Site 
m 23D Views 
Analytical Model 
{3D} 
E Elevations (Building Elevation) 
East 
North 
South 
West 
ffl Legends 
E3 Schedules/Quantities 
































E Sheets (all) 
e EE Families 
& Annotauon Symbols 
is-- Boundary Conditions 
z- Cable Trays 
u Ceilings 
i#-- Conduits 
is. Curtain Panels 
تا‎ Curtain Systems 
is-- Curtain Wall Mullions 
m- Detail Items 
& Division Profiles 
is— Doors 
8 Duct Systems 
æ Ducts 
is-- Flex Ducts 
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ty 3D View - 


3D View: ]30( «| PB Edit Type 

Graptucs Ra 
View Scale D :100 1 
Scale Value 1 100 ۱ 
Detail Level Medium 
Parts Visibility Show Original 
Visibility/Graphi.. Edit... f 
Graphic Display. eb ‘Edit. | 


































Discipline Structural 
Show Hidden Li.. By Discipline 
Default Analysis... None 
Sun Path 1 

Extents 
Crop View 1 







Crop Region Vis... L] 





Annotation Crop L] 
Far Clip Active لا‎ 













Far Clip Offset 48004 
Section Box 1 

Camera 5 
Rendering Setti... | Edit.. ۱ 
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إعدادات الجدول الزمني: 


| Ada | 


Appearance Definitions... 
Name Start Appearance End Appearance Early Appearance 


None 


Late Appearance Simulation Start Appearan 
Construct 


None 


Green (0% Transparen Model Appearance 


None 
Demolish 


Red (90% Transparent) Hide 
Yellow (90% Transparer Hide 


None None Model Appearance 
Temporary None None None 





شكل رقم (8) 
حصر الشدات٠‏ 


«Generic Model Schedule- 





BIM arabia 





يمكننا إضافة الشدّات إلى النموذج للدراسة والتدريب وفهم أفضل له. نادراً ما يتم تحليل السقالات 
كجزء من تخطيط السلامة بالرغم من أهميتها البالغة في هذا المجال. على الرغم من أن التطورات 
الحديثة في 1311/1 (نمذجة معلومات البناء) توفر فرصة لمعالجة مشكلات السلامة المحتملة في مراحل 
التخطیط المبكرة الا آنها لا تزال تحتاج إلى عمالة كثيفة وصعبة لدمج السقالات في التحليل اليدوي 
الحالي لسلامة موقع العمل والذي یستغرق وقثا طویلاً ویکون عرضة للخطأء وبالتالي يتم تحديد 
مخاطر السلامة المحتملة المتعلقة بالسقالات و عرضها خلال مرحلة البناء. ينصح بإنشاء نظام للتحقق 
من السلامة لمحاکاة حرکات السقالات علی طول مسارات الطواقم باستخدام السقالات. 


e 





تحدد الخوارزميات الموجودة في النظام تلقائيًا mee‏ 
مخاطر السلامة المتعلقة بالأنشطة التي تعمل 
علی السقالات» بعد ذلك تم تنفيذ النظام في 
برنامج BIM‏ المتوفر Golos‏ لدراسات الحالة. 
وقد أظهرت النتائج أن الخوارزميات حددت 
بنجاح مخاطر السلامة التي لم يلاحظها مدراء 
في مشاريعهم. تم تصور النتائج في T BIM‏ 
لتسهيل اتصالات السلامة في وقت مبكر. 


dala‏ الشدة من الداخل 
قبل تركيب أعمال الحديد 





بیم آرابیا -العدد 37 


Formwork for concrete structure - LEB - Laboratório de Engenharia BIM 
ويهدف هذا التطبيق إلى منح الوصول إلى مكتبة القوالب لشدات الخرسانة المسلحة.‎ 


لمزید من manual formwork.pdf ,,le SARA AI «Saki Je dda dal‏ تم تطوير هذه ال 
5 کجزء من بحث لدرجة الماجستير في Universidade Estadual de Campinas‏ في 


البرازيل. 
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=7016390976123287774‏ 





&appLang=en&os=Win64 








ü XS ¥ D remeunetogi.- 2€ @- — x 





Carregar Familias | Inserir Gastalho Inserir Inserir 
Painel Frontal Painel Lateral 
Familias Pilares Ajuda 





=]-(D, Vistas (todas) 





=- Plantas de piso 


29 Vista 3D T 


@® Vínculos do Revit 


Laje T.O. 
Nível 1 
Nivel 2 Vista 3D: {3D} v | EE Editar tipo 
Parede da fundação T.O. Gráfico 4 ^ 
Sapata T.O Escala da vist 
Terreno Valor d la 1: 100 
Plantas de forro Nível de detalhe Médio 
Vistas 3D Visibilidade de pecas Mostrar original 
=] Elevações (Elevação da construção) Visibilidade/Sobreposição de g... Editar... É 
Leste Opções de exibição degráficos | ۴۵۰ | 
Norte Disciplina Coordenação ۳۳ 
Oeste Mostrar linhas ocult Por disciplina 
E Sul Estilo de exibição d lise pa... Nenhum 
Legendas Caminho do sol [] 
+ Tabelas/Quantidades Extensões 
Folhas (todas) Recortar vist [] 
BM Famílias Região d rt | L] 
x-[&] Grupos orte لا‎ 
۳ 
لا‎ 


Configurações de renderização Editar... E 
ER e eee 
Perspectiva 
Elevação do olho 3538.2 
Elevação alvo 2000.0 
Posição da câmera Ajustando 

Dados de identidade 








Modelo de vista کش‎ sss 
Nome da vista (3D) 
Depend Independente v 
1:100. P 69 Xx Gk Co 4 ۲0 6۵ ۵ ۰ تا‎ 60 5۱۲.۵ > E EE 
Clique para selecionar, TAB para alternativas, CTRL adiciona, SHIFT cancela a seleção. din :0 Modelo principal dh É Ek Ch d V0 


شكل رقم )12( 


ان النماذج القوية ثلاثية الأبعاد وامکانیات ]1317۷ المتاحة الیوم تجعل انشاء خطط صب الخرسانة المفصلة 
اسر ع من آي وقت مضی. لدی المقاولون تصور کامل عن کبفية تخطیط القوالب ویمکنهم ل(دارة وتنسیق 
مشاريعهم بشكل اكثر delas‏ 


BIM EM o 
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دليل المعمار ي لاتخاد 
القرارالتصميمي السليم 


٠ 4 / ْ baa الخطوات‎ 


لاختيار البديل الأنسب 


/ "à 174, 

[ P / Y fz / لأغلفة المبانى السكنية‎ 

el À o b ۱ di 
bed. 7 

e OR. 9 oen 


A‏ شیماء عاشور 










Design steps 
to choose the most 
appropriate alternative 
to the covers of 
residential buildings 





2020 -BIM د.شيماء عاشور:دكتوراه في توفیر الطاقه باستخدام‎ m 
لتكنولوجيا بكينج مريوت _الاسكندرية‎ A مدرّس العمارة  معهد العالي للهندسة وا‎ 
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A‏ السلیم ينشأ من نهاية مرحلة التصميم الابتدائي للمبنی. ویتطور مع 
لآ إلى مراحل التشغیل» وحينها نصل إلى نموذج دقيق وواقعي ويكون 


؛ وذلك حرصاً منا على دعم خطة الدولة 2030. 





Major Influence Rapidly Decreasing Influence Low Influence 


يوضح الرسم البياني تكلفة 
التغيير مقابل قدرة المهندس المعماري 
على إحداث التغيير مع التقدم الزمني 
لتنفیذ المشروع» فمن خلال استخدام 
Sado‏ المعلومات وبعض الخطوات 
المعماري وباستخدام برمجیات نمذجه 
معلومات البناء الحدیثة یمکن للمهندس 








تنفيذ المشروع 








Ze . aê E a 5‏ . توثيق الاعمال للتنفيذ, تحلویر التصميم , خطة تصميمية 
ان oe‏ اکبر pme‏ فى وف مبکر کی Planning and Schematic Design Construction | Construction‏ 
Programming Design Development Documents T -‏ 











تصمیم المشروع. (شكل-1) تأثير برمجيات تقنية نمذجة المعلومات 
على تطوير مراحل المشروع 
A‏ اتباع المعماري لخطوات تصميمية محددة ومدعومة بأدوات التکنولوجیا المعلوماتية الحديثة. 
كنقنية نمذجة معلومات البناء DIM‏ ذات المرجعية للمتطلبات المقر علیها داخل کود الطاقة فان SA‏ 
یعتبر دلیل له لاختیار البدیل التصميمي المناسب لاغلفة المباني السكنية. 
وتمر هذه العملية ب 3 مراحل: المرحلة الاولی: مدخلات البرنامج (نمذجة المبنی المراد تصمیمه). 
المرحله الثانیه: مرحله اختیار البدیل التصميمي. 
المرحلة الثالثة: مخرجات البرنامج (استخراج التقاریر الخاصة بالمبنی). 


الخطوات التصميمية دليل المعماري على Nc‏ الأفضل لغلاف المبنى السكني 





مرحلة نمذجة المبتى المراد تصميمة 


مرحلة إختيار البديل التصميمي 
انشاء الملف لمبني ثلاثي 
PE‏ 
اعدادات محاكاة طاقة 


- E E - “as 
مرحله استخراج التقاریر خاصة‎ Sur rk E 
- 3 Hi e ۱ = بمخر‎ EIZA ela! 
3 حساب متوسط خطاً‎ I 
أعدادات خاصة بالخامات الانحراف فى المعادلة‎ 
ZEZ FA 






۱ المناطق‎ dedo 
(2 (شكل‎ TERRE والحیزات‎ 


التحليل الحرارئ نموذج برنامح المحاكاة 
المبتي مراجعة النتائج 43 
Insight 360‏ = 
BIM arabia‏ 
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أولا: مرحلة مدخلات النموذج (نمذجة المبنى المراد تصميمه): 





1- ادخال بيانات المشروع: 
عند إنشاء ملف جديد وتعديله ليصبح نموذج ثلاثي الابعاد يبدأ المصمم بإدخال بيانات المشروع. 


عامة عن المشروع. 
2- تحديد إعدادات لمحاكاة طاقة: 





يقوم المصمم بالضغط sil gi Gus ENERGY SETTING cle‏ لتحديد إعدادات لمحاكاة 
|عدادات متشابهة في کثبر من البرامج الهندسية المستخدمة) ویوضح الشکل (4) المدخلات الخاصة 


E Energy Settings 


* “ * * 
بنمذجة المبنى.‎ 
I ' Project Properties ES 
Family: 


Load... | 
Type: 


Edit Type... | 














Instance Parameters - Control selected or to-be-created instance 
Identity Data 


Organization Name 




















Glazing t Shaded 





(شكل 3) مدخلات عامة للبرنامج (شكل 4) مدخلات خاصة بنمذجة المبنى 


: اختيار موقع المشروع‎ -3 
atadi adier adia dde giago ade, da 


BIM D 
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ويفضل عمل حصر لمدخلات البرنامج من بيانات ومعلومات لتطبيق نظام الأداء المقارن داخل 
الكود المصريء وهو نظام معمول به داخل كود الطاقة يعتمد على التفييم بالمعادلات الرياضية؛ والتي 
تساهم بشكل كبير في تقليل نسب الخطأ في التصميم المعماريء كما أنه يعتبر إحدى النظم المعمول بها 
عالمیّا. ویوضح الجدول التالي حصر للبيانات المطلوبة: 
بيانات عامة عن المشروع 
SPs‏ بصورة تفصيلية بما في ذلك الدولة والمدينة ومنطقة المشروع 
تاريخ تحليل بيانات عن تاريخ محاكاة المبنى وتحليله ورصد للأوقات 
المختلفة للتحلیل 
الإقليم المناخي الاقلیم الذي ينتمي الية المبنی وذلك للرجوع الی اختیار المبنی 
المقارن له 
تصنيف ونوع المشروع يصنف المبنى (مبنى جديدء تعدیلات علی مبنی قائم. 
إضافات تتم على مبنى قائم) 
تحديد عدد طوابق المبنى إذا كان واحد 
المساحة الكلية - المعلومات المقدمة تتضمن أي بيانات هامة للمشروع 
مساحة مسقط الدور v gri‏ 
(جدول1) المدخلات العامة للبرنامج كأحد متطلبات اعتماد المبنى. 
ويتم استخدام طريقتين لاختيار موقع المبنى: 
jo‏ الطريقة DEFAULT CITY LIST: E‏ 
نحدد مكان المدينة من قائمة المدن المنسدلة 
d‏ الطريقة الثانية: 1142111702 INTERNET‏ 
يظهر لنا خريطة لنحدد المكان من خلال الخريطة وبمجرد تحديد المدينة سيقوم 
البرنامج بفرض درجات الحرارة في كل شهر. 














Location Weather and Site 
Location Weather Site 


Define Location by: Proj d Location Weather and Site 
Internet Mapping Service 












Project Address: | Location Weather Site 


| 37.879581451416,-122.527641296387 i 
Define Location by: 


Weather Stations: . Default City List 

5 یسب‎ bai 
| 4519 (5.60 miles awa Yam Si فنا‎ y 
d 5 aw } 


There is a single location for each Revit project that defines where the 
the world. 








۱ , project is placed in 
1 (11 iles awa - ۱ 9 , — Hefcüles 
4738 (16.80 miles awa Fairfax. \ A 7 
5 i E E l 
4739 (16.80 miles awa | n Rafa م‎ City : a سم‎ 
4518 (17.70 miles awa 2 Kennel NY 1 dran o 
GE Mount Tamalpais | ed ichmon Latitude : |. 42.414863586* 414863586° 
59387 (19.40 miles awa Ge ZE m.) cento 
Location Weather and Site “MM | AR NÉ: à ر‎ Longitude : | 71.258071899* | 258071899° 
eel Men i . 
Location | Weather | site _| | dda = 4 Time Zone : (UTC-05:00) Turks and Ca ~ 


۷ 
Use dosest weather station (CAIRO INTL AIRPORT) | | LXX OR [use Daylight Saving time 


(شكل5) الطريقة الأولى لتعيين موقع المبنى A‏ 
(شكل 6) الطريقة الثانية لتعيين موقع المبنى eei‏ 
a‏ 
(شكل 7) البيانات الخاصة بالطقس 
BIM arabia‏ 


















Cooling Design Temperatures 
















37 أرابيا -العدد‎ n.i 

ويحتوي جدول (2) على البيانات الخاصة برصد المبنى مناخيًا وذلك لاتباع التقارير الدورية لتلافي 
حدوث أي مشاكل مستقبلياً كما يكون مطابق لمتطلبات اعتماد المبنى بالرجوع إلى متطلبات الكود 
المصري لترشيد الطاقة 306. 

2/معلومات عن كل حيز 


* 


مسنخدم 





الط أن يشتمل محاكاة الطاقة على بيانات الطقس» درجة الحرارة 

الخارجية. الضغط الجوي «e A ác ya‏ اتجاه الرياح» نسبة 

duda‏ كثافة الهواء 

برنامج المحاکاة المستخدم برنامج معتمد يحتوي علی 10 مناطق حرارية مختلفة ولکل منها 

تحكمها الخاص في درجة الحرارة» ومستخدم مسبقاً للقیاس 

« يجب أن يكون البرنامج قادرًا على قياس المبنى ومحاكاة 
اك 

E‏ يجب أن يكون برنامج المحاكاة قادرًا على إجراء عمليات 
و تکییف الهواء المطلوية ومعدلات تدفق الهواء والماء 

(جدو J‏ 6 المدخلات خاصة بنمذجة المبنى كأحد متطلبات اعتماد المبنی 









4- ضبط إعدادات الوحدات المستخدمة: 





ell Project Units 5h; MANAGE 4418 Gs‏ لنا الشاشة التالية: 





Project Units 





[|_| Use project settings وحدة القياس المستخدمة‎ 


»! we | 

=p - 1 d e E» X a 

Units ZE ZE 2 لرل ر‎ 
| 1 1 mm) u ا‎ 


Rounding: Rounding increment: C usw o - | هذه‎ a Y 
E SS JAZ تسا‎ 
| Unit symbol: حدد درجة التقريب التي تريدها‎ Siope | ÊÊÊ | المصمم المعمارى‎ 


Mone ¥ J 5 1 
| Suppress trailing 0's ق حد ۵ القیاس‎ at! 


لكل سسی ۶ منفصل | : Suppress 0 feet‏ 


| |Show + for positive values 


3 0 Sa 
Use digit grouping | 0 عن الاخر فیمکن‎ 


ZK spa 0 | | طو‎ ó 
uppress spaces 0 0 ال‎ NI فياس‎ 
Decimal symbol/digit grouping: بالمليميتر و الصاج‎ 

بالبوصه. 


= (شكل 8) إعدادت الوحدات المستخدمة 
BIM JO‏ 
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یقوم المصمم بادخال البیانات الخاصة بالخامات البنانية للمبنی والمعاملات الخاصة بها اذا لم تكن 
معرفه داخل البرنامج» وتضمن نوع العنصر الانشاني والسمك الخاص به وبعض المعاملات المستخدمة 
في التصمیم کمعامل الانتقال الحراري ۷216-[] و المقاومه الحراری4 R-Vale‏ ومعامل الاکتساب 
لشمسي SHGC‏ 


Architecture Structure Steel Systems bori © Annotate Analyze Masking &Site Collaborate View Manage Add-Ins. Mod#y | Curtain Paneh > 


1 r o 
8 - sa b E | B y Ay وا‎ b SE SE e ice [DTI 
AY ۱ ۹ = ال‎ dd EE n 9 gek ZE لا‎ À e 
VA 5 1 | + 3 3 مدن م‎ 9 
, hs 3 > Eyi Pisce 


View Measure Creste Model 





Phase Created (Phasel 8 
Phase Demolish... [None 


Properties help | App | 
Project Browser - Towers2 
9 O, Views [all] 


&- Structural Plaei , 
Budeom leves (3.65) ' 
Budeorn level (3.80) 

End of Barbet 

Ratt-Level Visual Light Transmittance 0.130000 

Sea- Water Solar Hest Gain Coeffcient [0.170000 
Services Rooms 1 ThermalResstance(R) 1035032 ۳۳ 
Services Rooms 2 

Start of Barbet 
LOC 1st Floor 
T.QC -2st floor 
1,0. -3nd floor 
TOC -4 th floor 
TOC -5 th floor 
T.O.C -6 th floor 
TOC -7 th floor 
TOC -8 th floor 
LOC -9 th floor 





T.O.C -10 th floor 
۲,0۵ -11 th floor 





Fo HM mam 


(شکل-9) |عدادات خاصة بالخامات البنانية لغلاف المبنى 





يقوم المعماري بتحديد ارتفاعات المشروع وذلك من خلال mass e»)‏ ونحدد ۳۱00۲ ۱۷/۵95 





(شکل-10) تقسیم المناطق والحیزات لتقییم المبني حراریاً . 
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التحلیل الحراري نموذج المبنی:‎ -7 





لتحليل نموذج يتم تم الانتقال m‏ علامة Analyze‏ في برنامج Revit‏ والنقر فوق توليد الطاقة 
Energy model--- Generate‏ 
سيستخدم نمودج توليد الطاقة افتراضيا الإعدادات القياسية ضمن اعدادات Energy settings‏ 











Architecture Structure ‘Steel Systems Insert Annotate 


b: KS, ZZ d E É Sk, ba 


Modify) Heating Lighting Solar Location Delete Generate Optimize Energy 
Cooling Energy Model Settings 


Select ¥ Energy Optimization 






energy setting اعدادات الطاقة‎ 


enable energy تمكين الموديل‎ 
energy run energy تشغیل محلل الطاقة‎ 
analysis للمبني‎ 
result & مقارنة‎ 
compare 







(شکل11) : منصة التحلیل الحراري الخاصة 
ببرنامج التحلیل الحراري داخل برنامج الریفیت 





Create Energy Model - May Take Considerable Time X 2 ta ٠. 


You are about to create the Energy Analytical ۱ 
Model. This may take considerable time during هو موضح ادناه (انقر فوق‎ LAS 


mhich Revit wi not be accesible. What do you 
للمتابعة). وبمجرد الانتهاءء‎ 
سيكون لديه "نموذج الطاقة"‎ 
atadas ين ار د‎ ZU Gea وذج م‎ GI (شكل‎ x s «Energy Model» 
Advanced Energy Seting “cial النموذج کما هو موضح‎ 
(12 على الیمین (شکل‎ 

یمکن للمهن دس عمل 
تعدیلات لنمودج محاكاة المبنی 
باستخدام مر ۳۲11 والتي 
سوف توفر خيارات إضافية 
للنسب المئوية للنوافذ و النافدة 
بالإضافة إلى التظليل. 


Create the Energy Analytical Model‏ جه 





Do not show me this message again. Cancel‏ لأ 








How do these settings affect energy analysis? 















——— Errek Lightweight Cdp Typical Mild Climate EEE FE 


Wass interior TT Lightweight Construction - No insulation 


(شکل13): إعدادات خاصة ببيانات EE‏ —— ال MTA‏ 
نموذج محاكاة الطاقة للمبنى. 2١‏ 
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يمكن للمصمم تحديد نوع المبنى واختيار الإعدادات الافتراضية للبناء التحليلي من خلال: 


Schematic Types options 
click 


> In the Energy Settings dialog, for Other Options, click Edit. 


> Inthe Advanced Energy Settings dialog, for Schematic Types, click in the 
Value column, and click. 


Qutdoor Air Information 


Schematic Types 


Construction Types Analysis Properties 


é Building: By default, analysis properties are generated from information in Conceptual Types, 
Properties of Schematic Types are used when override 13 selected. 


4 in lightweight concrete (U- 1.2750) 


Shading factor for extenor windows: EN 





(شكل 14) الإعدادات الافتراضية للبناء التحليلي 
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Ga‏ مرحلة Sp EEA‏ الأفضل من Cua‏ التصميم الحراري: 





هناك عدد من الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها للتحكم في تقليل نسب الخطأ في النتائج أثناء 
تصميم المشروع وحتى تنفيذه لاتخاذ القرار التصميمي السليم» ولتلافي المشاكل التي يمكن حدوثها 
مستقبليا في مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروع. 

تحقق تلك الخطوات امكانية تفعیل کود الطاقة سواء کان کود ترشید الطاقة المصري 306 أو 
كود الطاقة لأي بلد بعد الرجوع إلى متطلباته وقانون البناء الخاص بالدولة» وذلك من خلال تفعيل نظام 
الاداء التکاملی المقارن بین المعادلات الرياضية ونمذجة المعلومات الحدیث ]131. 


1- المعادللات والمعامللات الخاصة بالكود المصري لترشيد TUM‏ 





تتعدد المعادلات والمُعاملات الرياضية التي يمكن تطبيقها لتحسين كفاءة الطاقة في المبنى 
كمُعاملة قيمة الناقلة الحرارية الكلية للغلاف الخارجي OTTV‏ - معدل الهواء المتسرب من الخارج - 
معامل شفافية الزجاج - الانتقالية الحرارية للعنصر الإنشائي - معدل التدفق الحراري - فرق ضغط 
الرياح -معامل الاكتساب الحراري الشمسي- المقاومة الحرارية الكلية للفتحات . 


a’ 


معدل الهواء المتسرب من الخار ج قيمة الناقلة الحرارية الكلية للغلاف الخارجي 


Jalen‏ شفاقية الزجاج الانتقالية الحرارية للعنصر الانشائي 


معدل التدفق الحر اري ,0 


المقاومة الحرارية 
الکلبه للفتحات 
فرق ضغط الریا 
کیب سای نت المعامل الشمسي 
للواجهة 





(شكل 16( عدد من المعاملات والمعادلات الرياضية المستخدمة داخل 
الكود المصري لتحسين كفاءة الطاقة في المبنی السکني. 


ويوضح الشكل السابق بعض المعادلات والمعاملات الرياضية الموجودة في الكود المصري 
لترشيد الطاقة . 
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ویعتبر حساب معادلة قیمة الناقلة الحرارية للعنصر الانشاني في الواجهة (OTTV)‏ 
Overall Thermal Transfer Value‏ 5 $331 من المعادلات الصعبه تحتاج إلى مدة للحساب : 


Ay; U,; T‏ ری 


+ A, SF. SC.CF(1-SGR)/A, 


Deqwi 
الناقلة الحرارية الكلية للواجهة ( وات م2)‎ 0۲۲۷» 

Gale durei azie مساحة‎ ag 

a‏ مساحة الواجهة الكلية م2 

وه - مساحة الجزء المعتم من الواجهة رقم (2a) w‏ 

بهن حالانتقالية الحرارية للزجاج في الواجهة رقم ؟؟ ( وات Jude‏ 
نوم =T‏ درجة الحرارة المکافته للجزء المعتم س0 

و <- المعامل الشمسی للواجهه (2a/ <5) Solar Factor SF‏ 
حو - معامل شفافية ela)‏ 

۴ - معامل الاظلال الخارجی للزجاج الناتج من استخدام کاسرات الشمسية 

۲ معامل تصحیح aMbl‏ 0( 

ه = تعبر عن امتصاصية السطح المعرض لاشعة الشمس وقيمته تتراوح بين 0.3. إلى 1 لذا تعتير هذه 
القيمة Aant‏ (1) 





ویمکن للمعماري استخدام برامج حسابیه مختلفة لحساب النقل الحراري کبرنامج ر[۳6۵ 
ومن ثم قدم للمعماري میکرو برنامج یمکن تطبیقه داخل برنامج الریفیت. وللوصول الی القائمه 
المسوولة عن التغییر في معادلة الناقلة الحرارية للغلاف الخارجي للمبنی» وتظهر القائمة المسوولة عن 
اتاحة المستخدم القيام بالتعدیلات المطلوبة لاستخدامها في تعدیل البدائل المطروحة وذلك باتباع 
الخطوات التالیه ۰ 







Revit 
Add ins 


External tools 





OTTV Revit Command 
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Br ZOA Ge > 4 B+ e barga bn GI. BEK Pez Pen D tim Beer y(n کر[‎ te D pr . 5 
EE Arte Wene pe borra be barga bae Marea bt Colabora Vee Mag addim Medi Go 


2 D لوه هب‎ 5 - BR ® F 


Batch Pent Traesmit a model — About. Check Manage — Abos Launch WSM Convert RFA About Formit denai, Bech Pere Teatri a model — About Check Menage About Lerch WSM Corwen FEA About Ferma 
toFormit ^ Tech to Formit 


Select +E OTTV Reit Command WorkihanngMonitor Formit Converter aec Batch Part eliamama Model Fawn WoriihuragMenter format Comentar 


OTV Revit Command - 
Project Browser ~ WORK ——— Proact Érowyer - WORX x [7 £F -Mb foc X 


3 0) Views (all) ^ o, Vessa a 
D Structural Plans ko Structural Plata 
floor Plans Floor Plans 
Elevator» Staurs( Mid Grout E Orco 
۲: 2۵ floor EF 209 floor 
FS -ist fioo EF -19t oor 
FF - 5 floor 15 Se floor 
FF -6th floor FF Ath foor 


s dead (0 bo» pesezjos (osman هل‎ Siete 
65-0000 Mom ere eiki eitezan 


FF -9h floor 

FF -10th floor | EF -10A foo 

FF -TA floor ۶ ۶ ۰۱۱ Dei 

EE ۰۱29 Nos FF IS Soo 

FF «03th floor ZE TO Dee 

FF «14th floce ۲۶ ۰۱۵ oer 

FF «15th floot IF <19 E 

FF -16th foot FF 16% fode 

FF -17th floor ۲۴ +۱۳ fone 

FF ۰۱۵9۵ floor ۱.۲ EG D 

FF -19th floor EF «19 Aoo 

FE ۰2۱۵ floor ۶۶ ۰:۱۷ میم‎ 

EF -22th floor ۱2 2209 floor 

۲۶ -23th floor FF 2h ocr 

££ -24th flow FF -20A Roce 

FF -25th floor y EF -29A foor vt" 
« > 1100 ODJ ۵ ۵ (2 ۰ 6 ۲5 4 « > im ZO GOEN GN ZEN € D ۲8 4 
Chick to select, TAB fer alternates, CTRL adds, SHIFT unselects. 71 "IY Gen te select, TAB for hemine CIR aids, HET uate. fy 


(شكل 17) برمجة الكود داخل برنامج الريفيت الهندسي 
ded adh‏ النتائج والبدائل الأفضل تصميمياً والمقارنة بينهما باتباع الخطوة الثانية. 











2- حساب متوسط خطأً الانحراف في المعادلة % M8٤‏ 





يتم قياس نتائج البدائل الأفضل تبعا لقياس الناقلة الحرارية في الخطوة الأولى وذلك لمعرفة أقل 
اليدائل نسبة (ball‏ والذي بحدد من خلال استخدام برنامج A123 Excel‏ اتباع المؤشر (خط المنتصف) 


وبتطبیق المعادلة. 





لعمل الرسم البياني eX‏ الاختيار من Insertáaila‏ و Charts jus‏ المنحني المناسب للمعادلة و من 
ثم استخراج النتانج. 


H S5- 3 mbe% 28-9 - Excel Chart Tools Sign in 


File Home Page Layout Formulas Data SUIT] View Help Acrobat Design Format 9 Tell me what you want to do 


J| È E| JZ) Eg db ET © gd gu vow ba EF (Rio 





PivotTable Recommended Table | Illustrations @ My Add-ins ~ E Recommended = Maps PivotChart 3D Line Column Win/ Slicer Timeline Link Text Symbols 
PivotTables b 1 Chart 5 r Map > Loss E E 
Tables Add-ins انا‎ Tours Sparklines Filters Links 
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0.772358 
0.065041 
1.341463 
2.357724 
0.373984 
3.02439 
0 
3.105691 
0.146341 
0.260163 
0.203252 
1.634146 
0.837398 
1.195122 
0.634146 
0.348259 
3.853659 
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(شکل 18) تطبیق معادلة متوسط خطاً الانحراف داخل برنامج ۳661 
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3 إدراج النموذج داخل برنامج المحاكاة 





بعد انتهاء المصمم من تحليل المبنى ونمذجته في المرحلة الأولى يتم استقبال النتائج للتصميمات 
والبدائل المقترحة للمقارنة بينهما عبر موقع البرنامج والشكل المرفق يوضح الشاشة الرئيسية لموقع 
برنامج 360 Insight‏ . 


I | AUTODESK" INSIGHT 360 ا‎ 


Insights 


Untitled Insight 
O 1122915-0234 PM 
All Uncategorized 


ASchem Study ۸ 11 &2015- 11 36 AM 
(5 127 2016 - 05:23 AM . 


Detailed Office N | e Dallas Office Masses 


(شكل19) الموقع الخاص لبرنامج المحاكاة 





يتميز هذا البرنامج عن غيره من برامج المحاكاة بإمكانية متابعة التحليل والتوقعات عبر الموقع 
الالكتروني. 


یوضح الشکل التالي البدائل المختلفة للنموذج والمعلومات التي تظهر عند اختیار |حدی البدانل 
ومن ثم يتم إظهار النتائج لحصر ها. 
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I AUTODESK INSIGHT 360 


Insights / GETS Models 


16 


e 


E 


Mass Model with Mass Floors 


m i 
50.39 


Study| Ugi Rw/ 
ases|(m2.k)/w|(m2k) 


(جدول 3) البيانات المحققة لتوفير استهلاك الطاقة في النموذج السكني. 
i‏ 
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Insight Model on Insight Web 


Insight Model in Revit 
Portal 


ويقوم المعماري بحصر النتائج لمعرفة 
الوفر في الطاقة وفي التكلفة حيث يقدم البرنامج 
البيانات توفير الطاقة لكل م2 من نوع الزجاج - 
التكلفة الكلية بالدولار-مقدار الوفر في التكلفة 
الكلية بالدولار لحساب نسبة الوفر في الطاقة 
ونسبة تحقيق النموذج لكود الطاقة وبذلك يمكن 
اتخاذ البديل التصميمي المناسب للمشروع. 








37 n.i 


a ES بمخرجات‎ "UP E تقارير‎ Lit 





یقذم المصمم بیانات مخرجات نمذجه الطاقه التصنیف المختلفة. کما یقدم ملخص للتقاریر 
القیاسیه. 
يجب أن تشمل مخرجات النموذج (آداء المبنی المقترح تحلیل مفصل لاستخدام الطاقه والتکلفة 
المستقبلية. ویتضمن تقییم التأثیر البيني تقریرا لمخرجات الاداء بالقیم المحسوبة للبناء وباتباع هذه 
الخطوات من قبل المصممین والتوصیات باستمرار العمل علی تفعیل معادلات كود ترشيد الطاقة. 
والتي سوف تساهم بشکل کبیر للوصول إلى الاستراتيجية التي تسعى لها خطط الدول العربية للتنمية 
العمرانية وخطط التنمية المستدامة 2030. 
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(مبادرة تدریس البیم في الجامعات المصریه) 
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مع انتشار استخدام التقنیات الحديثة تلبية لخطة الدولة 2030 للتنمية الهندسية. أصبحت 
تقنية نمذجة معلومات البناء آمراً واقعاً ولیس اختیاریاً آمام الشرکات» وصار من 
الضروري تفعیل تلك المنظومة وربطها مع المحتوي الاكاديمي لتحضیر الطلبة لسوق 
العمل. وحرصًا متا لتنمية المهارات الطلابيّة ودعم المنظومة التعليمية لبناء مهندس قادر 
على مزاولة المهنة وتخطي الصعوبات الأولی في الحياة العمليةء فانه من الواجب علینا 
توصیل هذا الفکر المتقدم للطالب الدارس في مجال العلوم الهندسية في جامعاتنا. 


». f w 
i KZ 





الهدف من الندوة العلمية 








اختلفت أهداف تلك الندوة عن غيرها لانها استهدفت منذ البدایة الطلبة على 
المستویات العلمية والفكرية المختلفة وکان المبداً الرنيسي والهدف الأساسي 
هي الرد على التساؤلات التي تدور في آذهان طلاب هذا العلم وحثهم على البدء 
في هذا المجال من الان (مرحلة الدراسه الجامعیه) وأن لا ينتظر إلى ما بعد 
التخرج ليقع كمثل الذين سبقوه في الفجوة التکنولوجية الکبيرة التي وصل بها 
العالم في مجال الهندسه وتنفیذ المشاریع الکبيرة ومن بینها مصر لذا من الواجب 
علینا تنویر عقولهم واضاءة دروبهم بالمعرفة. 
رد wis‏ 
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جاءت الندوة لإيضاح النقاط التالية ٠‏ 


لا التعرّف على أحدث التقنيات الهندسية وتطبيق نمذجة معلومات البناء في المشروعات 
القومية بمصر لخدمة التنمية العمرانيه للدول. کمدبنه العلمین الجدیدة والعاصمة 
الاداریه. 


لا طرح مستجدات ومتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة من الطالب بنانها لمواجهه 
حاجات سوق العمل وتحدياته. 

لا المشاركة لإنتاج مشروع متکامل باستخدام تقنیة نمذجه معلومات البناء من خلال ورشة 
عمل تحت إشراف مؤسسة بيم أرابيا. 

ل التعّف على الآلية التي يمكن أن يستخدمها الطالب للدمج بين تقنية نمذجة معلومات 
البناء وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 

لا إتاحة الفرصة للطالب لطرح الاسئلة التي تشغل ذهنه والاجابة عنها من قبل 
المتخصصين في المجال الهندسي. 

D‏ واستهدفت الندوة إبراز قيمة التفاعل بين الطلبة والعمل الجماعي بين الأقسام الهندسية 
المختلفة. 
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في ضوء تفعيل أهمية تدريس البيم في الجامعات المصرية بادر فريق مؤسسة بيم اربيا بالتعاون 
مع شركة نقاط بعمل أول ندوة علمية بقاعة المؤتمرات الكبرى داخل المعاهد العليا بالكينج 
مريوت بالإسكندرية. في يوم السبت الموافق 7-3-2020 بعنوان اليوم الهندسي 2020 











وذلك بحضور: 

د.يوسف درويش : رئيس مجلس إدارة المعاهد العليا بالكينج مريوت . 

وإشراف: 

ء د.هيثم يوسف درويش : نائب رئيس مجلس إدارة المعاهد العليا بالكينج مريوت. 

٠ه‏ أ.د نجوي أبو العينين : عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا وحضور أساتذة 
الأقسام الهندسية المختلفة وعمداء المعاهد العليا وعدد كبير من الطلبة في 
المستويات الدراسية المختلفة. 


ساهمت الإدارة العامة للمعاهد بالتنظيم والإدارة تحت رئاسة مديرة العلاقات العامة 


د.نهي بدرء وبتنظيم المدرس بقسم العمارة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 
د.شیماء فتحي عاشور. 
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بدأت الندو ة بالکلمة الترحيبية والتعریف بالمتحدنین بالندوة فی مجال تقنية نمذجة معلومات البناء, 





0 بدأت الرحلة مع مجموعة a‏ لیصل للطالب آن العلم لیس 
له حدود آو مجال وآن هدف الموسسة الاول المساهمة في نشر المعرفة في المجال الهندسي وتأهيلهم 
للوصول إلى ما أنتجه العلم في مجال تقنية نمذجة معلومات البناء والابتکار فیه. 


م. إسلام خليل - Autodesk‏ © 


تحدّث م. اسلام خليل وقدّم شرح مبسط للطالب عن مفهوم نمذجة معلومات البناء وأبعاده ومستويات 
a aal acad ditan derdi‏ تلات ja ih (aÃ ad dig aul La sine Aoc‏ 
القومية بمصر مثل مشروع صرف صحي متكامل لمنطقة ابو تلات بغرب الإسكندرية ومشروعات 
مدينة العلمين الجديدة والتي تعتبر أول نموذج لمدن الجيل الرابع في مصر والتي تحقق الاستدامة بكافة 
الاوجه واستخدام هذه المشاريع لمستويات نمذجة معلومات البناء بداية من البعد الثالث وصولاً للبعد 
السابع» والتعرف علی کیفية تطبیق نقنیه الواقع الافتراضي 1621107 ۷1۳0۷0۵1 في المشرو ع الهندسي 
والتي بدورها یمکن أن تسهل على العمیل آو المهندس التجول داخل المشروع وکانه منشاً واقعي» كما 
آشار المهندس کيفية استخدام النظم السحابية 010010 التي تم اصدار ها من شرکة às Autodesk‏ 
BIM 0‏ والتي تقوم بتسهیل التواصل بین جمیع المشارکین بالمشروع» وسهولة حل مشکله التنسیق 
بین الرسومات باستخدام نموذج معلوماتي للمشرو E‏ 





شکل رقم (3): 
المهندس اسلام خلیل 








37 آرابیا -العدد‎ pu 


6 


تابعت إلقاء المحاضرة د.شيماء عاشور بالتحدث عن كيفية ترشيد استهلاك الطاقة والنظم المتجددة/ 
في مجال الاستدامة باستخدام تقنية نمذجة المعلومات وكيفية تطبيق تلك التقنية على المشروع المقام 
من قبل شركة المقاولين العرب داخل مدينة العلمين الجديدة وطرق تقييم الخامات البنائية للغلاف 
الخارجي للمبني من ناحية توفير الطاقة الكهربية قياسًا بكود الطاقة المصري والكود الامريكي 
وكذلك إيضاح النقاط التي تم تنفيذها في المشروع لجعل مبانيها مستدامة باستخدام مواد بنائية تحقق 
وفر كبير في استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك تطبيقاً لاتفاقية باريس 2050 التي تسعي الدولة 
لتلبيتها تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة» ويتم ذلك باستخدام برمجيات تقنية نمذجة معلومات البناء 
كالبرنامج المستخدم في الحالة الدراسية. 


o 


ثم تحدثت مجموعة متميزة من طلبة كلية الهندسة جامعة المنصورة (محمد أيمن السيد - محمود 
منير محمود- محمد عزت عبدالله) عن أهمية دمج تقنية نمذجة معلومات البناء بتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي. وقدّم فريق العمل نبذة عن المشروع وهو عبارة عن مبني مدرج بكلية الهندسة داخل 
جامعة المنصورة ويحتوي المبني على عدد 4 مدرجات مصمم على 3 طوابق ليسع 200 طالب 
وعدد 8 معامل دراسية وكذلك عدد من قاعات الاجتماعات والصالات متعددة الأغراض. 
استعرض فريق العمل عدد من النقاط التي واجهته أثناء 
تنفيذ المشروع والحلول المقدمة من قبلهم بما يتعلق 
بأهمية استخدام تقنية نمذجة معلومات البناء كإضافة 
تكنولوجية جديدة للمشروع وأهمية التواصل بين أفراد 
المشروع. 

كما استخدم الفريق تكنولوجيا هذه التقنية لعمل خطة 
زمنية لإنجاز المشروع. 

ونجح المشروع في تطبيق المرجو منه ليكون المبني 


مستدام بيئياً ومحاكي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كما 


£ 
ar 


حقق التعاون بين كل التخصصات الهندسية المختلفة. 
شكل رقم (4):محمد أيمن السيد. 


| 
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طلبه جامعه الاسکندریة 05 





في الفقرة الثالثة قدم طلبة كلية هندسة جامعة الاسكندرية فکر متمیز تخطو به الحدود المتوقعة 
ونحدث عن المشروع المقذم للمسابقة (م.محمد الخياط م.محمد فراج) من قسم الهندسة المدنية الهندسة 
جامعة اسكندرية. 
# يتنافس الطلبة من خلال المسابقة التي تتم داخل الأقسام الهندسة المدنية والمعمارية والتي تشمل 
للمبنی وحصر منشأته» كما يمكن رؤية المبنى بأبعاده الثلاثة وعمل clash detection‏ بين النموذج 
المعماري والإنشائي حتى يتبين وجود أي تعارضات بينهم وتصحيحها قبل البدء في التنفيذ. 


تتكون مسابقة ال 11741 من سبعة مراحل: 


أولآ: مرحلة التدريب: وهي مرحلة يتم فيها إعطاء محاضرات وندوات في أوامر وطرق نمذجة 
متقدمة في برنامج ا[1 ais navisworks J! ei» clash detection Use 4&4 5 revit‏ 
تعريف الطلبة بتقنية ال (BIM Execution plan) Laga dd BIN‏ وبعض الاو امر المتقدمة 
في برنامج ال revit‏ الذي تجعل عملية النمذجة أسهل وأسرع. 


ثانياً: مرحلة اختيار الفرق: وهي مرحلة مهمة جداً تنص على اختيار المتسابقين بحيث تكون هذه 
المسابقة هي أول مرة لهم للعمل سوياً حتى يحاكي هذا سوق العملء حيث أنه عند التقديم على وظيفة 
لن يعمل أحد منا مع أصدقائه أو أي أشخاص يعرفها حيث توفر المسابقة بيئة عمل تجعل الطلبة 
يجربون فرصة العمل الجماعي والعمل مع أشخاص معينة لأول مرة واكتشاف كل متسابق لمميزاته 
وعيوبه قبل التخرج. 


ثالثاً:. مرحلة التصميم:_وهنا يبدأ الطلبة في التصميم الخاص بهم حيث يبدأ الطالب المعماري بتقسيم 
8 الأرض مثلأًء ثم يقوم الطالب الإنشائي بتصميم البلاطات e.‏ حتى ينتهي كل فريق من الانتهاء من 


التصميم الخاص بهم. ۳ L.‏ 


شكل رقم (5): 
مجموعة من طلبة جامعة الإسكندرية 
۲ أثناء العمل بالمسابقة 


BIM Competition €. a> BIM bi | 
۱ araDia KE 
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رابعاً: مرحلة النمذجة: وهنا يبدأ المتسابقين بعمل نموذج ثلاثي الأبعاد علی gl y‏ ال REVIT‏ 

نموذج معماري ونموذج إنشائي كامل يوضح جميع أجزاء المنشأ ويكون شامل جميع اللوحات 

الإنشائية والمعمارية وحصر الكميات ومن الشروط الأساسية في مرحلة النمذجة هي أن يتم عمل 
0 بين جميع أفراد الفريق حتى يحاكي سوق العمل ويسهل على المتسابقين طريقة 

العمل ويوفر الوقت. ظ 
خامساً: ai la o clash detection da a‏ عمل فحص بين النمودج المعماري والنمودج ١ bekit‏ 
واكتشاف التداخلات الممكنة بين النمودذجين رت e Eza | - BP‏ 

قبل البدء في تنفيذ المشروع. 
سادساً: مرحلة التقديم: وهي آخر مرحلة خاصة 
بالطلبة وهنا يقوم كل فرد بالفريق بتقديم جزء خاص 
به للتأكد من جدية عمل الطالب للفوز بالمسابقة. 
سابعاً: مرحلة التحكيم:_وهي آخر مرحلة في 
مراحل المسابقة ونتم بواسطة اساتذة جامعبین 
والهيئة المعاونة ویتم تحدید مستوی کل فریق. 
وترتیب مراکز الفائنزین. شکل رقم )6( 


0 م.سلیم البدوي - شرکهة نقاط 


وأخیرا قّمت شرکة نقاط في الفقرة الرابعة المحاضرة بعنوان طريقك الی البیم (برمجیات تقنية 
نمذجة المعلومات و آهمیتها بالنسبة للمهندس في كافة التخصصات)» وهي موسسة تعليمية معتمدة من . 
AS A‏ آوتودیسك العالمية کمرکز کورسات وامتحانات تدرّس مجموعة من برامج البیم والجرافیکس» . 
يرأس إدارتها م. آحمد القوصي ومثلها بالحضور م.سلیم البدوي (محاضر معتمد من شرکة آوتوديسك . 
العالمية ومدیر موسسة نقاط اسکندریة)» وتناولت المحاضرة العدید من الاسئلة والتي تساهم في 

ادراك الطالب BIN eki daa?‏ حيث وفرت مؤسسة نقاط مسار تعليمي يضمن تعلّم أدوات البيم 
اکل تخصص علی حدة» فتکنولوجیا البيم تحتاج لكثير من الأدوات والمعارف لإنتاج مشروع . 
باستخدام تلك التقنية» فالمهندس المدني له 
آدواته (البرامج الخاصة به) وکذاك 
المهندس المعماري ومهندسي الکهرباء 
والمیکانیکا» ومن المهم تعلم كيفية التكامل 
والتعاون بين التخصصات المختلفة» وقدم 
المهندس سليم بدوي نصيحة للطلبة بسرعة 
الالتحاق بقطار التطور التكنولوجي السريع 
واستغلال أوقاتهم في تعلّم البرامج وتطوير 


BIM arabia شكل رقم (7): م.سليم البدوي‎ Bp MP ap ری‎ ۳ 
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5 تود پوس د في » 5 المتاحة Autodesk Certified professional‏ 3 شهادات حضور من 


CONGRATULATIONS! 


You have successfully completed an Autodesk» 
Authorized Training Center® course specifically 
designed to satisfy your training requirements. 
Authorized Training Center instructors deliver 
quality-learning experiences with courses 

related to Autodesk products utilizing relevant 
content and comprehensive courseware. Autodesk's 
vision is to help people imagine, design, and 

create a better world. 


Certificate No. EM303567096096444651849 


A AUTODESK. 


Authorized Training Center 


شكل رقم (8) 


كما قامت إدارة المعاهد العليا بالكينج مريوت بتكريم السادة الضيوف ومنحهم شهادات تقدير لتعاونهم 
وأظهر الطلبة تفاعلهم الجاد بعد الانتهاء من الندوة مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المحاضرين. 





0 
cd ttle 





شكل رقم (10): 
الدكتورة شيماء عاشور والمهندس سليم 
البدوي 
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ومن ثم قررت إدارة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا وبالتعاون مع متخصصي المجال 
والمؤسسة المعتمدة بيم أربيا إقامة ورشة عمل صيفية لتعليم الطلبة بالأقسام المختلفة كيفية عمل 1 


شكل رقم (11): | 
- أ. باسم يوسف درويش BK‏ 
- م. سليم البدوي | 
- م.إسلام خليل 

- د. شيماء عاشور 
- د. نهي بدر 





الخطوات التي تم تنفيذها في العدد القادم من المجلة انتظروناا.... 
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منصة لإدارة مشروع البيم 
Plannerly:‏ 
The BIM Management Platform‏ 


يمتاز الموقع بالسهولة. حیث یمکنك من Online gia‏ 
O5. c BIM Execution Planning‏ الادراج والسحب 
Drag and drop‏ رابط الموقع: 
ويمكن صناعة وثيقة المشاريع من عشرات الوثائق الجاهزة 
المتوافقة مع معايير 817/1 الأمريكية والبريطانية: 

المستوى 2 / ۸1۸ / 19650 150 / 151192 / ۳۸۹1192. 
کما یمتاز بامكانية التعاون والعمل معاً في نفس الوقت فیمکنك 
وزميلك التعديل على نفس الوثيقة» في نفس الوقت ويمكنك — 
إسقاط الصور والجداول ومقاطع الفیدیو وأن تقوم بتضمين Jesi Con‏ 
محتوى متقدم من العديد من الأدوات المستندة إلى الویب مثل htips://youtu.be BM‏ 
خرانط العملیات من ۰2۷7.10 ومقاطع فیدیو تدریب aGSzffLhU-g‏ / 
YouTube‏ والاستطلاعات من 100۲000 والشرانح من 
Google‏ و3609 صورة شاملة من 1121610016 وحتى https://youtu.be‏ 
نماذج 360 .81[M‏ تم تقوم بتحرير كل شيء في متصفحك. /-Q9R4RHyvaU‏ 


https://www.plann 


erly.com/?utm so 
urce=bimarabia 
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منصة لادارة مشروع البیم Plannerly: The BIM Management Platform‏ 


«T ۰ 
شکل الواجهه:‎ 
plannerly Products ~ Videos Pricing Book Demo Login JOIN FREE 
The BIM Management Platform 


The BIM Management Platform 


Enter Your email 


[> WATCH DEMO 





الخدمات بالموقع: شكل رقم (2) 


Simple Online BIM 
1. Introduction | Execution Plans (BEPs) 


» 2.2 BIMUses 

Drag and drop from hundreds of free 
templates to quickly create and agree on 

2. Untitled Category : b —- ل‎ your BIM standards, processes and contracts. 


> 1.1 Matterport Example 








> & 21 siPOC 


LEARN MORE » 





Q 


شكل رقم (3) 





Visual BIM scopes 
CE o A everyone understands 


Square Columns 


Built-in industry standards to visually define 
the Geometry, Documentation and 


Column Reinforcement 


Column Corbels 


- let's agree on the who, what, when and 
why! 


Column Formwork 





۳0 Information requirements for each milestone 


LEARN MORE > 
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t=. SCHEDULE 


Za The BIM schedule that 


E 25Nov2019 |... 


E سب(«‎ teams build together 


Jg Mkhelle Lee : ariang 7 
4 tasks مس و‎ a ۳ takoa 


Barry Goodman , Sheet Png Simplify your BIM schedule. Let each team 

2 tasis 2 ne ng e ۳ ۰ 
assign and sequence their own tasks in a 

Ben y master Purretsuig Fotores ۰ ۰ 

me [een single location. 


2 Arthur Hendersc 
O tasks 


Project Members 


LEARN MORE » 


Dre Terry Maddocks 


شكل رقم (5) 


erre a E | BIM tasks that 


A manage themselves‏ ۲ | وم 


Allow teams to quickly manage their own 
tasks for collaborative status 

updates. View percent complete by 
milestone, team or individual team member. 


LEARN MORE » 


VERIFY 


Simplified BIM 
Compliance 


Verify 2D drawings and 3D models right 
alongside the project requirements. Validate 
each deliverable for compliance before use. 


LEARN MORE » 





Where would you like to start? 
Ki.. arabia 2۳ 
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هذه | لنصائح عامة تصلح مع عناصر أي برنامج aS‏ لا نخدت مشاكل مستقبلا, 


1. تسمية المحددات parameters‏ تسمية واضحة مفهومة حتى لا تهدر 
الوقت. 

یرجی عدم تحميل نوع ملف أخر aea Ja izke gota dug)‏ 
ابتعد عن عمل فاميلي معقدة - نظم Je dag‏ 

reference lines <I‏ لتنظيم عملك وقم بتسميتها تسمية واضحة مع 
تحديد المهم ” Strong Reference‏ “ والأقل أهمية 

. * Weak Reference" or “Not a Reference” 


UW N‏ کل 


66 
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E A | Baseline -Qoundı 
. ^ A Ê Editing Component 
i رقم‎ © PO Furniture 
FH "¬ Furniture Pict 
كل منها فاميلى‎ JBA نماد‎ 0 ] Furniture 30 
> rniture Pian 
* 
e v C m [77 Morph 
[23 7-; Morph picture 
=a |) Morph sta 
0 ۱۵ © 
"S ^» ا حم ۲5 قم‎ 
* Properties 
Sch Deta 
E Railing OFF 
1100 
(2) 30 Window 
Settings 


< 6 وملام‎ 068 > E EntireModel > Y Oa Building. > E Schemeticvi.> CB No Overrides > 
Selection 


Moe OCQ ©+ @ ent Zoom , ca t100 
Click an Element or Draw a Selection Area. Press and Molt Ctri+Shift to Toggle Element/Sub-fiement 
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Autodesk Revit 2018 


- Error - cannot be ignored 20 Errors, 0 Warnings - 
Constraints are not satisfied 








Messages 
g- P MR (may be ignored) 
Pn error occured in tamily ... and was automatically resolved, but may 
Zl require review by the | Family creator 
a Error Information: 


Error beda لو‎ 
:.  Waming 1: An error occurred in family "CW PATTERN PANEL WITH 
j FRAME AND BACKING PANEL" and was automatically resolved, but 
- may ی ی‎ review by the family creator. 

da Failure” 


. . Waming 2: An error occurred in family "CW PATTERN PANEL WITH 
_ FRAME AND BACKING PANEL" and was automatically resolved, but 
— may require review by the family creator. 
- Enor Infomation: 


To highlight an element in the graphics window, select it in this tree. 





END onn 
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Worksets ES 
Active workset: 
001 ARC Walls > | |Gray Inactive Workset Graphics 
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Show: 
FI User-created "| Project Standards 
Families F] Views 


73 


بیم آرابیا -العدد 37 


29 





14 .يجب أن يكون التركيز على الفاميلي وليس على منشأها أو الشركة -تواضع. 

„Alai Jä purge ild cada, قم‎ 15 

6.يجب تحديد مستوى التفاصيل التي نحتاجها في الفاميلي (1,01]. 

7ءیفضل آن تحتوي الفاميلي علی shared parameters‏ حتی تظهر البیانات 
في الجداول. 


esl! materials Gla) 4802) as, 18 
Instance Parameters Type cs Ads ,التفرقة‎ 9 
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Select * Properties Clipboard Geometry Modify 
Modify | Walls 





¥ T 












Family: System Family: Basic Wall 3 Load... 


Type: Exterior - Brick and CMU on MTL. Stud =~ Duplicate... 
Properties. 
Rename... 


EJ Basic Wall 
Exterior - Brick and CMU on MTL. Stud 


Type Parameters 


Parameter Value = 
£z 


















Walls (1) AA Edit Type Construction 
Constraints bre structure Edit... 
Location Line Vall Centerline Wrapping at Inserts Do not wrap 
Base Constraint Level 1 Wrapping at Ends None 
Base Offset A 0" Width 1 1 7/85" 
Base is Attachect Function Exterior 
i 1 A 
Base Extension Distance QUO Graphics 
Top Constraint Unconnected Coarse Scale Fill Pattern 
Unconnected Height d D Coarse Scale Fill Color ۲ Black | 
Top Offset Ü D Materials and Finishes 
Top is Attached Structural Material Metal Stud Layer 
Top Extension Distance ۲ 0 و‎ à 
j uf E eg 
Room Bounding E Heat Transfer Coefficient (LI) 0.0084 BTU/(h-ft^ ^F) 
Related to Mass Thermal Resistance ۱ gp j 54 4238 ih ft? “Eu BTU 
& 
سس‎ Es] Thermal mass 13.9930 BTU/E 
Structural 
Absorptance 0.700000 
| Enable Analytical Model Roughness 3 
Structural Usage Hon-bearing Identity D 
entity Data 
Dimensions d 
prem M ۳ Type Image 
rem 280.00 SF E m 
Maciel 
Volume 319.18 CF v 
hae صم و ولس م لا‎ 
. E 
Identity Data 
Image 5 << Preview Cancel Apply 
aman i 
Oa كولاه كلا اک‎ a 1 | = 
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قناه 
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من V eA!‏ 
المؤتمرات 
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